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Przekaźnik B-2 


Str. Miejsce błędu Jest Powinno być| 
14 Rubryka 8, wiersz 2 od góry 18 180 
14 Rubryka 8, wiersz 3 od góry 00 200 
57 Rubryka 6, wiersz 9 od góry 0,02 | 0,2 | 
85 Rubryka 5, wiersz 6 od dołu 0,08 0,07 
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WIADOMOŚCI OGÓLNE 


Zakres i przeznaczenie katalogu 

Katalog obejmuje przekaźniki typu B-2 elektromagne- 
tyczne obojętne (neutralne), przeznaczone do pracy w urzą- 
dzeniach stacyjnych w klimacie umiarkowanym. Katalog 
przeznaczony jest dla odbiorców przekaźników B-2, działów 
zaopatrzenia, biur projektowych, indywidualnych konstruk- 
torów zajmujących się projektowaniem urządzeń teletech- 
nicznych, sygnalizacyjnych, zdalnego sterowania itp. 

Część opisowa katalogu podaje zastosowanie, budowę, 
dane techniczne przekaźnika B-2, części zamienne, sposób 
zamówienia i warunki dostawy. 

W części tabelarycznej podano typy przekaźnika B-2 
produkowane przez Zakłady Wytwórcze Sprzętu Teletech- 
nicznego „,Telfa”” w Bydgoszczy. 


Zgodność z normami 


Wymagania ogólne oraz metody badań przekaźników B-2 
są zgodne z normą PN-64/T-83052 „,Urządzenia teletech- 
niczne — Przekaźnik B-2”. 


Zastosowanie 


Przekaźniki typu B-2 neutralne na prąd stały o normal- 
nym i opóźnionym czasie działania, określone kategorią 


klimatyczną 687, przeznaczone są do pracy ciągłej i przery- 
wanej w klimacie umiarkowanym. Małe rozmiary przekaźnika 
pozwalają na konstruowanie urządzeń o małych gabarytach. 
Ze względu na możliwości zmian parametrów przez odpowied- 
ni dobór obwodu pracy są one elementami wysokiej klasy 
o dużej pewności działania, umożliwiającymi realizację 
w sposób samoczynny całego szeregu skomplikowanych prze- 
biegów w teletechnice i innych pokrewnych dziedzinach 
teletechniki. Stosuje się je do elektroemechanicznego przełą- 
czania obwodów elektrycznych, np.: 

— w automatycznych i ręcznych łącznicach telefonicznych, 
— w urządzeniach sygnalizacyjnych i sterowniczych, 

— w różnych urządzeniach teletechnicznych. 


Dane techniczne 


Największa liczba sprężyn stykowych . . . 12 
Największa liczba niezależnych zwojnic . . . 2 

Czas działania normalny .*. . . . . . . . do 30 msee 
Czas działania opóźniony . . . . . . . . . > 30 msec 
Dopuszczalna strata mocy w cewce EoÓ: 

przy pracy ciągłej . . . . . 8W 
Najmniejsza liczba Zakk ae turi + 15—10% 


Dopuszczalne wibracje przy amplitudzie 0,5 mm 35 Hz 


Dopuszczalne obciążenie prądowe zestyków . . 0,2A 
Najmniejsza rezystancja izolacji . . . 300 MQ 
Napięcie próby « « « « + %% 466 2 550 V/50 Hz 


Największa rezystancja ażyku AMOR 5 . 60m0Q 
Wzbudności działania przekaźników podane są w części 
tabelarycznej katalogu. 
Przekaźnik pracuje prawidłowo przy wilgotności względnej 
nie przekraczającej 85% i temperaturze do 407C. 


Budowa 


Przekaźnik typu B-2 składa się z elementów obwodu 
magnetycznego i układów sprężyn z blokiem wsporczym. 

Przekaźnik może być wyposażony maksymalnie w 12 
sprężyn stykowych, umieszczonych w dwóch zespołach ze- 
styków: lewym i prawym o różnym zestawieniu ilościowym 
czterech podstawowych zestyków oznaczonych wg PN-60/ 
[T-06000 
— zwiernego o symbolu _r——* oznaczonego 1, 


— rozwiernego o symbolu ——— oznaczonego 2, 
— przełącznego zwykłego o symbolu _—4  oznaczone- 


go 21, 
— przełącznego bezprzerwowego o symbolu —— Ozna- 


czonego 3. 

Ilość i rozmieszczenie zestyków w typowych przekaźni- 
kach są podane w drugiej części katalogu. 

Przekaźnik może mieć cewkę jedno- lub dwuzwojnicową, 
z tym że druga zwojnica może być oporowa. 

Ze względu na budowę cewki rozróżnia się przekaźniki 
o normalnym i opóźnionym działaniu. 


Opóźnienie działania uzyskuje się przez stosowanie cewek 
z tulejami miedzianymi o długościach 12,5; 28; 35 mm lub 
zwojami zwartymi. 

Przekaźnik może być wyposażony w kotwicę ze słupkiem 
antymagnetycznym stałym 0,1; 0,2; 0,3 lub ze słupkiem 
antymagnetycznym regulowanym, ustawionym fabrycznie 
na określoną wielkość. 


Części zamienne oraz części do mocowania 


Przewidywane części zamienne oraz części do mocowania 
przekaźnika B-2 wraz z numerami rysunków, według których 
można dokonywać zamówień, podano w następującej tablicy. 


Nazwa | Rodzaj | Nr rysuaku 
blok wsporczy 1/1 1-2621—363 
2/2 1-2621-362 
k 3/2 1-2621-379 
E 3/3 1-2621-393 
Ę | kotwica 0,1 8-3426-004-1 
-g 0,2 8—3426-—004-2 
2 0,3 8-3426-004—3 
© regulowana  8-3426-006-1 
wkręt do kotwicy == 8-3426-117-1 
zespół zestyków lewy wg nr przekaźnika 
prawy 
ŻŻ,| płytka izolacyjna | — 1-2731-164-1 
SEE * 
SĘ tulejka izolacyjna — 1 -1651- 112- kor 


Podane części są pokazane na rysunkach. 
Rodzaje bloków wsporczych podano w zależności od 
ileści stosowanych układów zestyków w przekaźniku. 
Rodzaj: kotwicy określa wielkość słupka antymagnetycz- 
nego. 
Warunki dostawy 
Zamówienie na przekaźniki i części zamienne należy 
składać w terminie 120 dni przed kwartałem, w którym ma 
nastąpić realizacja zamówienia. 
Zamówienia należy składać pod adresem: 
Zakłady Wytwórcze Sprzętu Teletechnicznego „,Telfa”* 
Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9—11 
Tel. centr. 300-01. Dalekopis ,,Telfa-Ry 86219”. 


Sposób zamawiania 


W zamówieniu na przekaźnik należy podać: 
a) nazwę: Przekaźnik B-2, 
b) numer przekaźnika (zgodnie z tablicą przekaźników). 
Na przykład przekaźnik B-2 o numerze 8-4426-119-2 
określa się: 
Przekaźnik B-2/8-4426-119-2 
W zamówieniu na części zamienne należy podać: 


a) nazwę, 
b) rodzaj, 
€) nr rysunku. 


88 max 


75max 


Wkręt do kotwicy 
poZBE GONOWUE 


Zasada numeracji sprężyn 
185 
© | 


Kotwicas Rdzeń 


| 
|ceiżó p Nakrętka 


Zespól zestyków prawy 21:26 


Rys. 1. Przekaźnik B-2 


Blok wsporczy / 
ZO SOG GG A 


Określenia te należy podawać zgodnie z tablicą „,Części 
zamienne oraz części do mocowania”. 
W zamówieniu na zespół zestyków należy podać: 
a) nazwę: zespół zestyków, 
b) rodzaj: lewy (względnie prawy), 
€) nr rysunku przekaźnika, w którym zespół ma zastosowanie. 
Na przykład: 
Zespół zestyków lewy przekaźnika B-2/8-4426-172-1 
Kotwica 0,1 8—3426-004—1 
Blok wsporczy 1/1 7-2621-363 
Wkręt do kotwicy 8-3426-117-1 
W zamówieniu na części do mocowania należy podać: 
a) nazwę, 
b) nr rysunku. 


Rys. 2. Sposób mocowania przekaźnika B-2 


Na przykład: 

Tulejka izolacyjna 7-1651-112-1 
Płytka izolacyjna 7-2731-164-1 

Ceny przekaźników i części zamiennych podaje cennik 
49-Z/67 „Sprzęt teletechniczny”. 

Reklamacje dotyczące dostarczonych przekaźników i części 
nie spełniających wymagań normy PN-64/T-83052 należy 
kierować pod adresem zakładu w terminie 14-dniowym od 
daty otrzymania przesyłki. 


Sposób korzystania z katalogu 


Dla wybrania odpowiedniego zespołu zestyków przekaź- 
nika należy określić jego symbol. 


Symbol ten określony jest liczbą czterocyfrową; kolejne 
cyfry tej liczby od lewej strony oznaczają: 
pierwsza — ilość zestyków zwiernych, 


druga  — ilość zestyków rozwiernych, 
trzecia — ilość zestyków przełącznych zwykłych, 
czwarta — ilość zestyków przełącznych bezprzerwowych. 


Np. symbol 2011 oznacza, że przekaźnik ma dwa zestyki 
zwierne, jeden zestyk przełączny zwykły i jeden zestyk prze- 
łączny bezprzerwowy. 

W części tabelarycznej katalogu dla każdego symbolu 
układów zestyków (rubryka 1) jest podany zestaw odmian 
przekaźników (rubryka 2) różniących się cewką lub słupkiem 
antymagnetycznym (rubryki 3-10). 


Symbole stosowane w katalogu 


Symbol | Objaśnienia 
op 28 Cewka z tuleją miedzianą (12,5; 28; 35) dla 
opóźnienia czasu przyciągania przekaźnika. 
Liczba stojąca za symbolem oznacza długość 
tulei w mm 
oz 35 Cewka z tuleją miedzianą (12,5; 28; 35) dla 


opóźnienia czasu zwalniania przekaźnika. 
Liczba stojąca za symbolem oznacza długość 
tulei w mm 

zz Cewka mająca dwie warstwy zwojów zwartych 
dla opóźnienia czasów działania przekaźnika 
Amperozwoje przyciągania 


Symbol Objaśnienia 

Az Amperozwoje trzymania 

Azzy Amperozwoje zwalniania 

AZpp Amperozwoje nieprzyciągania 

0,1 reg. Słupek antymagnetyczny regulowany. Liczba 
stojąca przed symbolem oznacza regulację 
fabryczną wielkości słupka 

0,1/0,8 0,1 wielkość słupka antymagnetycznego 
0,8 wielkość skoku kotwicy 
Przy normalnym skoku kotwicy 0,6 wielkości 
skoku nie podaje się 

0,1 NK Zwojnica oporowa wykonana z drutu oporo- 
wego (nikielina) o średnicy 0,1 

bif. Zwojnica nawinięta bifilarnie 


Rozkład układów zestyków w zespołach zestyków 


| "= Zespół zestyków 2E Zespół zestyków 
| lewy prawy lewy prawy 

0000 0020 21 21 
0001 3 0030 21-21 21 
0002 3 3 0031 21-21 21-3 
0004 3-3 | 3-3 0040 21-21 21-21 
0010 ZA ć 0100 24 
0011 21 3 0101 3 2 


Zespół zestyków Zespół zestyków Zespół ZetJkÓW Zespół zestyków 
Symbol Symbol Symbol Symhol 
lewy prawy lewy prawy lewy prawy lewy prawy 
0102 2-3 3 1001 3 1 1220 2-2-1 21-21 2300 1-2-2 1-2 
0110 | 21 2 1002 | 1-3 3 1300 | 1-2 2-2 2400 | 1-2-2 | 1-2-2 
O112 | .21-3 | 2-3 1003 | 3-3 1-3 1310] 122 | 221 kojazu Pin > 
3001 1-3 1-1 
0120 2-21 21 1010 21 1 1400 1-22 2-2 
3010 1-21 1-1 
0121 | 21-21 | 2-3 1011 | 1-21 | 3 2000 | 1 1 sorp=trofodeą idłog, 3 
0130 21-21 2-21 1012 1-3 21-3 2001 1-3 1 3020 IETF 21-21 
0200 2 2 1020 1-21 2l 2002 1-3 1-3 3100 1-1 1-2 
0201 2-3 2 1021 21-21 1-3 2010 1-21 1 3101 1-1-2 1-3 
0210 2-21 2 1030 21-21 1-21 2011 1-21 1-3 3110 1-1-2 1-21 
0220 2-21 2-21 1100 2 1 2020 1-21 1-21 3200 1-1-2 1-2 
0300 2-2 2 1101 1-2 3 2100 1-2 I 3300 1-1-2 1-22 
0301 2-3 2-2 1102 1-3 2-3 2101 1-3 1-2 4000 1-1 1-1 
0310 2-21 2—2 1110 1-2 21 2102 1-1-2 3-3 4001 1-1-1 1-3 
0820 2—2—2 21-21 1111 1-21 2-3 2110 1-21 1-2 4010 1-1-1 1-21 
0400 2-2 2-2 1120 1-21 2-21 2111 1-1-2 21-3 4100 1-12 1-1 
0410 2—2-2 2-21 1200 1-2 2 2120 1-1-2 21-21 4200 1-1-2 1-1-2 
0500 2—2-2 2-2 1202 1-2-2 3-3 2200 1-2 1-2 5000 1-1-1 1-1 
0600 2—2—2 2—2-2 1210 1-21 2-2 2201 1-22 1-3 5100 1-1-1 1-1-2 
1000 1 1211 1-2-2 21-3 2210 1-2-2 1-21 6000 1-1-1 1-1-1 


PRZEKAŹNIKI JEDNOZWOJNICOWE 


Amperozwoje działania 


wół Numer przekaźnika joapą s dojść Średnica drutu ra Tuleja 
RA A jaz Az, | Azę | Azzy | Azpp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 
0000 8—4426-116-1 600 11000 0,12 0 
-3 800 13000 0,11 0 
—6 50 3500 0,25 0 
-—7 5 1160 0,45 0 
-9 400 10000 0,14 0 
| 8-4426-325—1 2000 21000 0,09 0 
0001 8-4426-065-1 1500 18600 0,1 0,1 100 | 40 0| 35 
8-4426-174-3 300 9000 0,15 0,1 100 | 40 0| 35 
—4 300 9000 0,15 0,2 120 | 50| 15| 50 
-5 1000 15300 0,11 0,1 100 40 35 
— 5000 34000 0,07 0,1 110 45 0 20 
8—4426—329—1 50 3500 0,25 0,1 100 40 0 35 
0002 8-4426-135-1 800 13000 0,11 0,2 160 | 80| 35| 65 
-—5 1300 16700 0,1 0,2 160 80 35 65 
0004 8-4426-177-3 2000 21000 0,09 0,1 210 | 90| 45) 80 
4 10000 45600 0,06 0,1 250 105 35 65 
-5 140 6100 0,19 0,1 210 90 45 80 
10 


Amperozwoje działania 


Symbol A Oporność fieśi zwójów Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie A Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zastyków a zwojnie tyiay Az Azę | Azzy | Azpp 
1 2 3 4 8]. 6 7 8 9 10 11 
0004 8-4426-177-6 400 9800 0,14 0,1 210 90 45 80 
—8 430 10300 0,14 0,1 ; 210 90 45 80 
8-4426-304-1 3500 27000 0,08 0,1 230 100 40 70 
- 6000 36000 0,07 0,1 250 105 35 65 
—3 100 5100 0,2 0,2 240 150 60 95 
—4 100 5100 0,2 0,1 210 90 45 80 
0010 8-4426-113-3 1000 15300 0,11 0,2 145 65 25 60 
4 1000 13700 0,1 0,3 160 85 35 85 
-8 2000 21000 0,09 0,2 145 65 25 60 
-9 2000 21000 0,09 0,3 160 85 35 85 
8-4426-211-1 800 9570 0,09 0,1 oz 28 140 5 10 40 
2 2000 13300 0,07 0,1 oz 35 145 60 10 40 
—3 600 21000 0,12 0,1 130 50 10 45 
-5 6000 36000 0,07 0.1 155 60 10 35 
— 10000 45600 0,06 0,1 155 60 10 35 
—8 1000 15300 0,11 0,1 130 50 10 45 
-9 3500 27000 0,08 0,1 170 55 10 40 
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Amperozwoje działania 


oai Numer przekaźnika wy RE ÓW | woki tu F-ędl Tuleja l 
zestyków Q koci tyczny Azp | Az | Azzy | Azpp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0010 8-4426-267-1 2000 21000 0,09 0,1 130 50 10 45 
—3 7000 36000 0,07 0,2 170 3 20 50 
A 200 6800 0,16 0,1 130 50 10 45 
-—5 21000 65400 0,05 0,3 200 105 25 65 
—6 1000 15300 0,11 0,3 160 85 35 85 
—8 100 5100 0,2 0,1 130 50 10 45 
-9 700 12600 0,12 0,1 130 50 10 45 
8-4426-321-1 10000 45600 0,06 0,2 170 75 20 50 
0011 8—4426—071—1 300 5300 0,1 0,3 195 125 50 100 
-2 1500 18600 0,1 6,3 195 125 50 100 
8-4426-072—1 300 9000 0,15 0,2 180 90 40 75 
-2 1000 15300 0,11 0,2 180 90 40 15 
8-4426—184-1 5600 37200 0,07 0,1 195 75 25 50 
-—2 1000 13700 0,1 0,1 165 65 30 60 
4 10000 45600 0,06 0,2 215 105 30 60 
0020 8-4426-002-1 1000 12700 0.1 0,1 180 70 35 70 
-2 1200 11700 0,09 0,1 op 28 205 80 30 60 
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Symbol Oporność """" Słupek sopozmi PARRÓR 
układów Numer przekaźnika zwojnie ZĘ Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q WE tyczny Azp Az | Azzy | Azpp 
1 iS 3 "388 SB m 6 z A 8 |= 11 
0020 8-4426-002-3 300 9000 0,15 0,2 200 | 105 45 90 
-4 1300 16700 0,1 0,2 200 | 105 45 90 
8-4426-136-1 1300 15000 0,09 0,1 180 70 35 70 
2 2000 21000 0,09 0,2 200 | 105 45 90 
-4 600 11000 0,12 0,1 180 70 35 70 
-8 72000 21000 0,09 0,1 180 70 35 70 
-9 2500 20800 0,67 0,1 195 75 30 65 
8-4426—231-3 3500 27000 0,08 0,1 195 75 30 65 
—71 21000 65400 0,05 0,1 225 85 25 55 
8 50 3500 0,25 0,1 180 70 35 70 
-9 5000 34000 0,07 0,1 195 75 30 65 
8-4426-244—1 1000 15300 0,11 0,1 180 70 35 70 
2 200 6800 0,16 0,1 180 70 30 70 
-3 1800 14200 0,08 0,1 op 28 205 80 30 60 
—4 1300 16700 0,1 0,1 180 70 35 70 
0 6000 36000 0,07 0,1 215 85 30 55 
—6 430 10300 0,14 0,1 180 70 35 70 
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SOP ZE 


Symbol opaska Wożowić Słupek Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie A: Średnica drutu |  antymagne- Tuleja 
zestyków Qa waz tyczny Azp Az | Azzy | Azpp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0020 8-4426-244—7 12 1890 0,35 0,1 180 70 35 70 
-8 25 2800 0,3 0,1 18 70 35 70 
8-4426-285-1 1000 15300 0,11 0,2 s0 105 45 90 
-2 10000 45600 0,06 0,1 215 85 30 55 
-3 5600 37200 0,07 0,1 215 85 30 55 
-7 900 8700 0.09 0,1 op 35 215 85 30 55 
-8 3000 18500 0,07 0,1 op 28 205 80 30 60 
S2 12 1890 0,35 0,3 220 150 55 110 
8-4426—293-1 1000 13700 0,1 0,1 180 70 35 70 
-2 400 10000 0,14 0,1 180 70 35 70 
-3 550 9650 0,12 0,1 180 70 35 70 
4 600 1500 0,1 0,2 op 35 240 | 125 35 75 
-5 5000 34000 0,07 0,2 220 115 40 80 
—6 5000 34000 0,07 0,3 265 | 180 45 90 
-7 6000 36000 0,07 0,2 240 | 125 35 75 
-8 300 9000 0,15 0,1 180 70 35 70 
-9 800 13000 0,11 0,1 180 | 70 35 | 70 


Amperozwoje działania 


AE Numer przekaźnika e oi'ej pko: REA PE ri ce zed Tuleja 
zestyków Q wera tyczny Azp Azę Azzw | AZnp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0030 8-4426-145-2 600 11000 0,12 0,1 240 100 45 100 
-3 1000 15300 0,11 0,1 240 100 45 100 
4 6000 36000 0,07 0,1 285 120 35 85 
—5 21000 55400 0,05 0,1 300 125 30 1) 
-7 7000 36000 0,07 0,1 285 120 35 80 
-—8 2000 21000 0,09 0,2 265 170 60 115 
8—4426-223—4. 100 5100 0,2 0,1 240 100 45 100 
—6 300 9000 0,15 0,3 320 310 80 135 
1 25 2800 0,3 0,1 240 100 45 100 
8 3500 21000 0,08 0,1 260 110 40 90 
-9 200 6800 0,16 0,1 240 100 45 100 
8-4426-259-1 1800 14200 0,08 0,2 op 28 295 190 50 100 
2 2000 21000 0,09 0,3 320 310 80 135 
-3 800 13000 0,11 0,1 240 100 45 100 
-6 5000 34000 0,07 0,2 290 185 55 105 
—7 300 5300 0,1 0,1 240 100 46 100 
—8 2000 21000 0,09 0,1 100 


240 | 100 45 
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Amperozwoje działania 


a Numer przekaźnika ses zj Średnica drutu Z ai. Tuleja r ai | ać 
zestyków [o tyczny P t zw np 
1 2 3 4 5 6 ri 8 9 10 11 

0030 8-4426-311-2 150 6500 0,18 0,1 240 | 100| 45| 100 

4 10000 45600 0,06 0,1 285 | 120 | 35| 80 

25 1000 13700 0,1 0,1 240 | 100 | 45| 100 

6 1200 11700 0,09 0,1 op 28 | 270| 115| 40| 85 

0031 8-4426-131-7 1000 15300 0,11 0,3 426 | 420 | 90| 140 

-9 1300 16700 0,1 0,1 300 | 130 | 50| 105 

8-4426-257-1 3500 27000 0,08 0,2 345 | 345 | 60| 110 

-2 150 6500 0,18 0,1 300 | 130| 50 | 105 

=3 1000 15300 0,11 0,1 300 | 130 | 50 | 105 

4 600 11000 0,12 0,1 300 | 130 | 50 | 105 

27 200 6800 0,16 0,1 300 | 130 | 50| 105 

0040 8-4426-193-1 400 9800 0,14 0,2 360 | 360 | 70 | 130 

-2 5000 34000 0,07 0,1 350 | 165 | 45 | 105 

3 1000 15300 0,11 0,2 360 | 360| 70 | 130 

4 1000 15300 0,11 0,1 320 | 150 | 50| 115 

25 600 * 11000 0,12 0,1 320 | 150 | 50| 115 

-6 800 13000 0,11 0,2 360 | 360 | 70 | 130 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność Ilość 26 Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie sa R z >: Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków [o] AEO tyczny Azp Azę Azzy AZgp 
A: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0040 8-4426—193—7 6000 36000 0,07 0,1 380 180 40 95 
-9 10000 45600 0,06 0,1 380 180 40 95 
| 8-4426-226—1 2000 21000 0,09 0,1 320 150 50 115 
| -3 800 13000 0,11 0,1 320 150 50 115 
| -5 100 5100 0,2 0,1 320 | 150 | 50| 115 
—6 300 9000 0,15 0,1 320 150 50 115 
-7 150 6500 0,18 0,1 320 150 50 115 
-8 3500 27000 0,08 0,2 395 395 60 115 
8-4426-227-3 200 6800 0,16 0,1 320 150 50 115 
—4 7000 36000 0,07 0,1 _ 380 180 40 95 
-—5 5600 37200 0,07 0,1 380 180 40 95 
—8 1800 14200 0,08 0,3 op 28 500 500 85 130 
-9 430 10300 0,14 0,1 320 150 50 115 
8-4426—269—4: 50 3500 0,25 0,1 320 150 50 115 
-5 2000 13300 0,07 0,1 oz 35 360 170 45 100 
—6 2000 15300 0,07 0,2 oz 35 405 405 60 110 
— 2000 13300 0,07 0,3 


oz 35 


510 | 510 80 130 


2 — „Przekaźnik B-2” 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność ada Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnio O Średnica drutu | _ antymagne- Tuleja 
zestyków Qa SMENSĘ” tyczny Azp Azę | Azzy | Aznp 
1 2 3 4 5 sle 6 g 8 9 10 11 
0040 8-4426-269—8 1300 10200 0,08 0,1 oz 35 360 170 45 100 
-9 1000 7500 0,1 0,2 "op 35 420 420 55 105 
8-4426—298—1 5000 34000 0,07 0,2 395 395 60 115 
-3 500 10800 0,13 0,1 320 150 50 115 
—4 600 11000 0,12 0,2 360 360 70 130 
—6 1200 11700 0,09 0,1 op 28 360 170 45 100 
-9 140 6100 0,19 0,1 320 150 50 115 
8-4426—303-3 700 12600 0,12 0,1 320 150 50 115 
0100 8-4426-107-2 2000 21000 0,09 0,2 135 50 10 60 
-5 400 9800 0,14 0,2 135 50 10 60 
—6 10000 45600 0,06 0,2 160 60 10 50 
-7 6000 36000 0,07 0,3 180 85 20 70 
-8 600 11000 0,12 0,1 120 40 0 45 
-9 800 13000 0,11 - 0,2 135 50 10 60 
8 3426-0312 250 1500 0,15 0,1 120 | 40) 0| 45 
4 5000 34000 0,07 0,1 130 | 45| 0) 40 
1 2000 21000 0,09 0,1 120 40 0 45 
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Amperozwoje działania 
RE Numer przekaźnika zai ja kb Średnica drutu wi A Tuleja je ko ai 
zestyków Q tyczny zp t zw np 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0100 8-4426-221-9 6000 36000 0,07 0,1 reg. 145 50 35 
8-4426-248—2 2000 21000 0,09 0,1 reg. 120 40 0 45 
-3 1800 14200 0,08 0,1 reg. op 28 135 45 0 40 
— 21000 65400 0,05 0,2 170 65 10 45 
-5 800 13000 0,11 0,1 120 40 0 45 
—7 1300 16700 0,1 0,2 135 50 10 60 
—8 10000 45600 0,06 0,1 145 50 - 0 35 
8-4426-299—1 12 1890 0,35 0,2 135 50 10 60 
-2 400 9800 0,14 0,1 120 40 0 45 
0101 8-4426-137-1 200 6800 0,16 0,1 160 60 20 50 
-2 2000 21000 0,09 0,2 175 80 30 65 
-3 600 11000 0,12 0,2 175 80 30 65 
0102 8-4426-162—1 2000 21000 0,09 0,2 210 105 45 95 
0110 8-4426-111-1 600 11000 0,12 0,1 180 | 65| 25| 75 
2 800 13000 0,11 0,2 190 90 35 90 
4 2000 21000 0,09 0,2 190 90 35 90 
—6 800 11000 0,11 0,1 180 65 25 75 


Amperozwoje działania 


Symbol Oporność Ilość EM Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie t AR Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Qa AĆ i tyczny Azp Azę Az Azyp 
1 2 3 4 s 6 id 8 9 10 11 
0110 8-4426—238—2 21000 65400 0,05 0,1 225 80 20 65 
-3 1000 13100 0,1 0,1 oz 12,5 | 225 80 20 65 
0 5500 37200 0,07 0,2 215 105 30 75 
—6 1300 16700 0,1 0,1 180 65 25 75 
8 550 96500 0,12 0,1 180 65 25 75 
-9 600 11000 0,12 0,3 210 125 45 110 
8-4426-322—2 1300 15000 0,09 0,1 180 65 25 75 
0112 8-4426-232-3 2000 21000 0,09 0,1 220 100. 40 90 
0120 8-4426-114—1 2000 21000 0,09 0,2 260 145 50 | 110 
2 1000 15300 0,11 0,1 230 90 40 90 
-3 5000 34000 0,07 0,2 285 160 45 | 100 
4 1300 10200 0,08 0,1 oz 35 260 | 105 35 75 
-5 800 11000 0,11 0,1 230 90 40 90 
-6 2000 21000 0,09 0,1 230 90 40 90 
7 250 7500 0,15 0,2 260 145 50 | 110 
-9 6000 36000 0,07 0,1 275 105 35 75 
8-4426-262-1 600 11000 0,12 0,1 230 | 90| 40| 90 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność fiuść iojów Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie SA Średnica drutu antymagne- Tuleja 
cdyków Q zwojnie GRE, Az Azę | Azzy | Azyp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0120 8-4426-262-2 21000 65400 0,05 0,1 290 110 30 70 
-3 21000 65400 0,05 0,3 380 | 260 55 | 100 
—4 10000 45600 0,06 0,1 275 105 35 75 
-5 1000 13700 0,1 0,2 260 | 145 50 | 110 
—6 5000 34000 0,07 0,1 250 100 35 80 
-—8 3500 27000 0,08 0,1 250 100 35 80 
-9 21000 65400 0,05 0,2 325 180 40 85 
8-4426—333-1 1300 15000 0,09 0,2 260 | 145 50 | 110 
0121 8-4426-204—3 1000 13700 0,1 0,1 280 115 45 105 
4 600 11000 0,12 0,1 280 | 115 45 | 105 
0130 8—4426—078—1 2000 21000 0,09 0,2 350 320 55 130 
8-4426-142—3 2000 21000 0,09 0,1 310 | 130 50 | IIS 
4 800 13000 0,11 0,1 310 130 50 115 
-6 150 6500 0,18 0,1 310 | 130 50 | 115 
-—7 1000 15300 0,11 0,1 310 130 50 115 
-8 3500 27000 0,08 0,1 340 | 145 45 | 105 
-9 5000 34000 0,07 0,2 385 | 350 50 | 115 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność ils66 zwojów Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie AA Średnica drutu antymagne- Tuleja 

zestyków Q SU tyczny Azp Azę | Azgy | Azpp 

1 z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0200 8-4426-028—2 300 9000 0,15 0,1 170 60 15 65 

-5 1000 7500 0,1 0,2 op 35 220 95 25 70 

8-—4426-118-2 800 13000 0,11 0,2 185 80 30 85 

-3 1000 13700 0,1 0,3 205 | 110 40 | 105 

A 1000 15300 0,11 0,2 185 80 30 85 

-5 6000 36000 0,07 0,2 220 95 25 70 

—6 21000 65400 0,05 0,1 210 20 10 50 

-—7 5600 37200 0,07 0,3 245 130 35 85 

8 2000 21000 0,09 0,1 170 60 15 65 

-9 50 3500 0,25 0,1 170 60 15 65 

8-4426-218—1 5000 34000 0,07 0,1 185 65 15 60 

-2 1300 16700 0,1 0,1 170 60 15 65 

4 3500 27000 0,08 0,1 185 65 15 60 

-5 12 1890 0,35 0,1 170 60 15 65 

—6 1000 15300 0,11 0,1 170 60 15 65 

1 2000 21000 0,09 0,2 180 80 30 85 

-8 50 3500 0,25 0,1 170 60 15 65 
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Symbol Ą sę ORomeć Jlość zwojów ź i Słupek . Amperozwoje działania 
sw Numer przekaźnika mę są LA 1elnica drutu "cy Tuleja 3, ię dów s 
1 2 Ś A 4 5 6 z | 8 9 10 11 
0200 8-4426-247-1 25 2800 0,3 0,1 170 60 15 65 
-2 6000 36000 0,07 0,1 205 70 10 50 
-3 400 10000 0,14 0,1 170 60 15 65 
—4 500 8300 0,1 0,1 170 60 15 65 
-1 1300 15000 0,09 0,1 170 60 15 65 
=9 300 9000 0,15 0,1 170 60 15 65 
8-4426-318-2 1000 13700 0,1 0,1 170 60 15 65 
*=5 10000 45600 0,06 0,1 205 70 10 50 
-4 600 11000 0,12 0,1 170 60 15 65 
0201 8-4426-207-1 1000 15300 0,11 0,1 200 70 35 80 
0210 8-4426-166-1 400 9400 0,14 0,1 zz 220 80 35 90 
-2 800 9750 0,1 0,1 oz 28 240 90 30 80 
-3 2000 21000 0,09 0,2 260 120 45 116 
5 2000 21000 0,09 0,1 220 80 35 90 
8-4426-172—2 430 10300 0,14 0,1 reg. 220 80 35 90 
-3 400 9800 0,14 0,1 220 80 | 35 90 


Symbol Oporność Słupek Mapacencje deka 
układów Numer przekaźnika zwojnic z św Ka Średnica drutu entymagne- Tuleja 
zestyków [e R tyczny zp Azę Azzw | Aznp 
1 2 3 4 5 6 x 8 9 10 11 

0220 8-4426-049-1 1000 15300 0,11 0,1 300 115 45 110 
8-4426-219-1 3500 27000 0,08 0,1 330 125 40 100 
-8 2000 21000 0,09 0,1 300 115 45 110 
8-4426—282-2 1300 15000 0,09 0,1 300 115 45 110 
3 25 2600 0,3 0,2 330 220 55 125 
4 12 1890 0,35 0,1 300 115 45 110 
0300 8-4426-121-2 800 13000 0,11 0,2 245 110 40 105 
-3 600 11000 0,12 0,1 220 70 30 90 
-8 800 13000 0,11 0,1 220 70 30 90 
8-4426-324—1 3500 27000 0,08 0,1 240 75 25 80 
0301 8-4426-125—1 250 7500 0,15 0,3 380 | 240 70 | 130 
-2 3500 27000 0,08 0,1 285 100 35 90 
0310 8-4426-183-2 900 8700 0,09 0,1 oz 35 360 | 140 25 75 
-3 400 10000 0,14 0,1 290 | 105 40 | 105 
—4 1300 15000 0,09 0,1 290 105 40 105 
0320 8-4426-148-1 2000 21000 0,09 0,2 430 | 430 65 140 
A. 2000 21000 0,09 0,1 380 195 50 | 120 


E pea ażwisgia 
AJ Ę kn Ilość zwojów z dzśu z Z, 
układów Numer przekaźnika zwojnie R Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Qa EA tyczny Az Az Azzzy Azgp 
1 2 3 4 5 6 Z 8 9 10 11 
0320 8-4426-148-5 6000 36000 0,07 0,1 440 185 40 95 
-—6 1000 13700 0,01 0,3 550 | 550 90 | 155 
0400 8-4426-186-1 2000 21000 0,09 0,2 320 145 50 120 
- 50 3500 0,24 0,1 280 95 40 105 
-3 1000 15300 0,11 0,1 280 115 30 85 
4 6000 36000 0,07 0,1 335 95 40 105 
0410 8-4426-155—1 900 8700 0,09 0,1 oz 35 410 160 40 110 
— 2000 21000 0,09 0,1 370 140 45 125 
—4 3500 27000 0,08 0,1 405 155 40 115 
0500 8-4426-241-1 3500 27000 0,08 0,2 330 | 150 60 | 120 
-2 1300 16700 0,1 0,1 300 110 90 110 
0600 8-4426—179-1 400 10000 0,14 0,1 460 160 50 130 
< 2000 21000 0,09 0,1 460 160 50 130 
-3 1000 15300 0,11 0,2 540 470 65 150 
5 1300 16700 0,1 0,2 540 470 65 150 
-—7 430 10300 0,14 0,1 460 160 50 130 
-8 250 7500 0,15 0,1 460 | 160 50 | 130 


Amperozwoje działania 


Symbol Oporność Ilość = Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie WR Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków a J tyczny Azp Azę Azz Aznp 
1 2 3 4 5 6 tj 8 9 10 11 
1000 8-4426-017-1 1200 11700 0,09 0,3 op 28 135 80 25 50 
—3 700 12600 0,12 0,2 95 50 10 45 
—4 1700 12600 0,12 0,1 75 40 0 30 
8-4426-108—2 1300 15000 0,09 0,2 95 50 10 45 
-4 100 5100 0,2 0,1 75 40 0 30 
-5 600 11000 0,12 0,2 95 50 10 45 
1 1000 15300 0,11 0,2 95 50 10 45 
8 2000 21000 0,09 0,2 95 50 10 45 
8-4426-182—5 5000 34000 0,07 0,2 105 55 10 40 
—6 3000 18500 0,07 0,2 oz 28 105 55 10 40 
-8 140 6100 0,19 0,2 95 50 10 45 
8-4426-222—4 500 10800 0,13 0,1 75 40 0 30 
-5 2000 21000 0,09 0,1 75 40 0 30 
—6 1200 . 11700 0,09 0,1 oz 28 80 45 0 25 
-9 1300 16700 0,1 0,1 75 40 0 30 
8-4426—228-1 21000 65400 0,05 0,2 150 85 10 35 
- 10000 45600 0,06 0,1 90 50 0 20 


Symbol Opezkóć e» » Słupek Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie a si W | Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków a ZO tyczny Azp Azę Azzy AZnp 
1 2 3 4 5 6 sh 8 9 10 11 
1000 8-4426-228—4. 800 9000 0,11 0,1 75 40 0 30 
-5 260 8200 0,16 0,1 178 40 0 30 
6 8 1440 0,4 0,1 75 40 0 30 
8 6000 36000 0,07 0,2 115 60 10 35 
8-4426-245—1 250 7500 0,15 0,1 75 40 0 30 
ę - 3500 27000 0,08 0,1 80 45 0 25 
4 3500 27000 0,08 0,3 130 79 25 55 
-5 6000 36000 0,07 0,1 90 50 0 20 
—6 1000 13700 0,1 0,1 75 40 0 30 
-—1 5000 34000 0,07 0,3 130 75 25 55 
8-4426-287—1 7000 36000 0,07 0,1 90 50 0 20 
-3 150 6500 0,18 0,1 75 40 0 30 
-5 800 13000 0,11 0,1 i; 40 0 30 
-—6 12 1890 0,35 0,1 75 40 0 30 
-8 1000 13700 0,1 0,3 120 70 25 60 
-9 140 6100 0,19 0,3 120 70 25 60 
8-4426-319-1 3000 18500 0,07 0,1 oz 28 80 | 45 0| 25 


<a Qocrność R. w Słupek Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie tyż SĘ A Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q JE tyczny zp Azę Azzyy AZpp 
1 2 | 3 4 5 6 ej 8 9 10 11 

1000 8-4426-319—2 400 9800 0,14 0,1 75 40 0 30 
A 5600 37200 0,07 0,1 90 50 0 20 
—5 1000 15300 0,11 0,1 75 40 0 30 
-—6 5000 34000 0,07 0,1 80 45 0 25 
1001 8-4426-164—2 400 9400 0,14 0,1 zz 130 60 20 45 
3 1300 10200 0,08 0,1 oz 35 140 65 20 40 
A. 2000 21000 0,09 0,2 150 80 30 60 
I -71 2000 21000 0,09 0,1 130 60 20 45 
-8 7000 36000 0,07 0,3 200 125 30 70 
=9 10000 45600 0,06 0,3 200 125 30 70 
8-4426-294—1 7000 36000 0,07 0,1 125 75 15 35 
1002 8-4426-192-1 2000 21000 0,09 0,2 185 105 45 80 
-2 3500 27000 0,08 0,1 185 75 30 55 
-3 50 3500 0,25 0,3 205 | 155 60 | 100 
4 2000 21000 0,09 0,1 170 70 35 60 
1003 8-4426—194—3 2000 21000 0,09 0,2 230 | 150 55 65 
—A 6000 36000 0,07 0,2 270 | 180 45 50 
-5 900 8700 0,09 0,2 op 35 270 | 180 45 50 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność fióc swajGw Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie ask Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q ZORE tyczny zp | Az | Azzy | Azgp 
1 2 3 4 5 6 zi 8 9 10 11 
1010 8-4426-115—1 2000 21000 0,09 0,2 160 95 35 25 
—3 800 13000 0,11 0,2 160 95 35 75 
4 400 10000 0,14 0,3 180 | 130 45 | 100 
5 300 5300 0,1 0,3 180 130 45 100 
-6 600 7500 0,1 0,3 op 35 215 | 155 35 80 
8-4426-208—1 900 8700 0,09 «0,3 op 35 215 | 1455 35 80 
2 800 9750 0,1 0.1 oz 28 165 70 20 50 
—3 1300 15000 0,09 0,1 150 65 25 55 
5 260 5000 0,12 0,1 op 28 170 475 20 50 
—6 3000 18500 0,07 0,2 oz 28 A7%5.| 105 30 70 
—7 400 8400 0,13 0,3 180 | 130 45 | 100 
-9 2000 13300 0,07 0,1 oz 35 170 75 20 50 
8-4426-268—1 21000 65400 0,05 0,1 185 80 20 40 
-3 1300 16700 0,1 0,1 150 65 25 30. 
A 2000 21000 0,09 0,1 150 65 25 55 
-—5 800 13000 0,11 0,3 180 130 45 100 
-6 1300 15000 0,09 0,2 160 95 35 75 


Amperozwoje działania 


Symbol Oporność Ilość zwożć Słupek 

układów Numer przekaźnika zwojnie RE: Róż (W | Średnica drutu antymagne- Tuleja 

zestyków [e bz tyczny Azp Azę Azzy | Aznp 
1 2 3 4 5 6 ti 8 9 10 11 

1010 8-4426-268—7 250 7500 0,15 0,1 150 65 25 55 
-8 3000 18500 0,07 0,1 oz 28 165 70 20 50 
8-4426-323-1 1000 15300 0,11 0,2 160 95 35 15 
1011 8-4426-156-1 2000 21000 0,09 0,1 190 80 35 70 
-3 3000 18500 0,07 0,1 oz 28 210 90 30 60 
4 400 10000 0,14 0,1 190 80 35 70 
-5 21000 65400 0,05 0,1 235 | 100 25 50 
1012 8-4426-214—1 600 7500 0,1 0,1 oz 35 250 | 120 40 75 
-2 1306 15000 0,09 0,1 220 | 105 45 85 
-3 430 10300 0,14 0,1 220 | 105 45 85 
4 600 7500 0,1 0,2 op 35 310 | 205 50 80 
-5 2000 13300 0,07 0,1 op 35 250 | 120 40 75 
—6 150 6500 0,18 0,2 260 | 175 60 | 100 
-T 200 6800 0,16 0,2 260 | 175 60 | 100 
-8 900 8700 0,09 0,2 oz 35 290 | 195 50 85 
1020 8-4426-105-1 100 10000 0,1 0,1 200 90 40 85 
-—3 100 3100 0,16 0,1 oz 35 230 | 105 35 75 
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Symbol RE Słupek Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnic sea zwój Sy Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków [ej REA tyczny Az Azę Azzyy AZnp 
1 2 : 3 4 2 5 6 T 8 9 10 11 
1020 8-4426-105-4 160 3840 0,14 0,1 oz 35 230 | 105 35 75 
-5 100 5100 0,2 0,1 200 90 40 85 
—6 2000 21000 0,09 0,2 225 145 50 105 
8 5000 34000 0,07 0,2 250 | 160 45 95 
-9 1000 15300 0,11 0,1 200 90 40 85 
8-4426-217-1 6000 36000 0,07 0,1 240 105 30 70 
4 800 11000 0,11 0,1 200 90 40 85 
—6 600 11000 0,12 0,1 200 90 40 85 
—8 400 9400 0,14 0,1 Zz 200 90 40 85 
-9 2000 21000 0,09 0,1 200 90 45 85 
8-4426-235—2 1300 15000 0,09 0,3 260 | 215 70 | 125 
-3 6000 36000 0,07 0,3 310 255 55 105 
4 10600 45600 0,06 0,1 240 105 30 70 
—5 13000 15000 0,09 0,1 200 90 40 85 
-8 700 10000 0,1 0,2 225 | 145 | 50 | 105 
-9 1300 16700 0,1 0,2 225 145 50 | 105 
8-4426-315—2 800 13000 0,11 0,1 200 90 40 85 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność "IE Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie BRO Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q "NAe tyczny Az Azy | Azgy | Azgp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1020 8-4426-315-3 200 6800 0,16 0,1 200 90 40 85 
4 1000 15300 0,11 0,2 225 | 145 50 | 105 
-5 500 10800 0,13 0,1 200 90 40 85 
—6 13000 16700 0,1 0,1 200 90 40 85 
1021 8-4426-144—2 500 10860 0,13 0,2 280 | 220 60 | 115 
-3 5000 34000 0,07 0,1 275 | 125 40 90 
-5 7000 36000 0,07 0,2 330 | 260 50 85 
1030 8-4426-147-1 2000 21000 0,09 0,2 310 | 310 | 65 | 115 
2 900 8700 0,09 0,1 oz 35 300 145 40 85 
4 2000 21000 0,09 0,1 270 | 130 45 | 100 
-9 1800 14200 0,08 0.1 oz 28 295 | 140 40 90 
8-4426-272-1 800 13000 0,11 0,1 270 | 130 45 | 100 
-2 1000 15300 0,11 0,1 270 | 130 45 | 100 
-3 500 10800 0,13 0,1 270 130 45 100 
4 7000 36000 0,07 0,1 320 | 155 35 80 
-5 1300 16700 0,1 0,1 270 | 130 45 | 100 
-9 550 9650 0,12 0,1 270 | 130 45 | 100 
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Amperozwoje działania 


Symbol " Oporność ii znaj i Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie APC Średnica drutu antymagne- Tuleja każ m R. e 

zestyków Qa tyczny p t zw np 
1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1030 8-4426-305-1 700 10000 0,1 0,1 270 130 45 100 
-2 900 8700 0,09 0,1 op 35 320 | 150 35 80 
—3 700 10000 0.1 0,2 310 310 65 115 
1100 8—4426-047-1 600 7500 0,1 0,1 op 35 180 70 15 40 
2 1000 15300 0,11 0,2 165 80 30 70 
—3 1200 11700 0,09 0,1 op 28 170 65 15 45 
8-4426-122-3 2000 21000 0,09 0,2 165 80 30 70 
4 1200 11700 0,09 0,1 oz 28 165 65 15 45 
—6 800 13000 0,11 0,2 165 80 30 70 
8-4426-216-1 2000 21000 0,09 0,25 reg. 15 95 35 75 
-3 1000 7500 0,1 0,3 op 35 210 130 30 75 
-7 400 9400 0,14 0,2 zz 165 80 30 70 
-9 100 5100 0,2 0,1 150 60 15 50 
8-4426-237-1 160 3840 0,14 0,1 oz 35 170 65 15 45 
2 1000 15300 0,11 0,1 150 60 15 50 
-3 3500 27000 0,08 0,2 180 85 25 65 
-5 4500 14700 0.07 0,2 op 28 185 y0 25 55 
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3 — „Przekaźnik B-2* 


Amperozwoje działania 


Symboi Oporność Ba rów Słupek 
układów Niurner przekaźnika zwojnie | RPO alk Średnica drutu antymagne- Tuleja z E - A > 
zestyków Q 4 tyczny p t zw up 
1 2 3 4 5 6 z 8 9 10 11 
1100 8-4426-237-8 4500 20000 0,08 0,2 180 85 25 _65 
-9 250 7500 0,15 0,1 150 60 15 50 
8-4426—246-1 21000 65400 0,05 0,1 185 6) 10 40 
-2 1800 14200 0,08 0,1 reg oz 28 165 65 15 45 
-6 5000 34000 0,07 0,1 "165 65 15 45 
-1 150 6500 0,18 0,1 150 60 15 50 
-8 200 6800 0,16 0,1 150 60 15 50 
8-4426-288-1 3500 27000 0,08 0,1 165.| 65 15 45 
-2 2000 21000 0,09 0,1 150 60 15 50 
-3 10000 45600 0,06 0,2 195 95 25 55 
—4 300 9000 0.15 0,1 150 60 15 50 
-5 18000 14200 0,08 0,1 op 28 170 65 15 45 
1101 8—4426—153-—4 1800 14200 0,08 0,2 op 28 220 120 40 70 
-5 2000 21000 0,09 0,2 195 | 105 45 80 
1102 8-4426-129-3 600 11000 0,12 0,1 220 90 40 80 
—4 400 10000 0,14 0,1 220 90 40 80 
-—6 400 10000 0,14 0:2 250 150 55 100 
-1 6000 36000 0,07 0,1 260 105 30 65 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność osa Słupek 

układów Numer przekaźnika zwojnie ZĘ Średnica drutu |  antymagne- Tuleja 

codyków Qa zwojnie cap Az Az, | Azzy |. Az 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 

1110 * 8-4426-133-2 2060 21000 0,09 0,2 225 120 ' 45 95 
-3 1000 15300 0,11 0,2 225 120 45 95 
2 7 —8 400 10000 0,14 0,1 „195 80 35 48 
8-4426-225-1 500 10800 0,13 0,1 195 | 80) 35| 75 
-2 800 11000 0,11 0,1 195 80 35 (5) 
4 2000 21000 0,09 0,1 195 80 35 75 
55 6000 36000 0,07 0,1 230 95 30 60 
-—6 3500 27000 0,08 0,2 245 130 40 85 
—7 1500 18500 0,1 0,1 195 80 35 75 
-8 1300 15000 0,09 0,3 260 180 60 115 
8-4426-225—9 25 2800 0,3 0,1 195 80 35 75 
8—4426-258—1 3000 18500 0,07 0,1 reg. oz 28 210 85 30 70 
8-4426-297-1 600 11000 0,12 0,1 195 80 35 To 
- 21000 65400 0,05 0,1 235 100 25 60 
4 430 10300 0,14 0,1 195 80 35 iD. 
5 6000 36000 0,07 0,2 265 | 145 | 35) 5 
1111 8-4426-154-3 10000 45600 0,06 0,1 285 125 45 80 
—7 5600 37200 0,07 0,1 285 125 45 80 


Amperozwoje działania 


Symbol Oporność PE Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie sk Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q kj tyczny Az Azy | Azzy | Azpp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1120 8-4426-143-4 2000 21000 | 0,09 0,2 300 | 220 60 | 115 
-6 1300 16700 0,1 0,1 260 | 115 45 | 100 
1 5600 37200 0,07 0,1 310 | 135 35 80 
-8 3000 18500 0,07 0,1 oz 28 285 | 125 40 90 
8-4426-256-1 1200 11700 0,09 0,1 oz 28 285 | 125 40 90 
-3 700 10000 0,1 0,1 260 | 115 45 | 100 
4 6000 36000 0,07 0,2 350 | 260 50 95 
-5 500 10800 0,13 0,1 260 | 115 45 | 100 
-1 100 5100 0,2 0,1 260 | 115 45 | 100 
-8 1200 11700 0,09 0,1 op 28 290 | 130 40 85 
-9 2000 210060 0,09 0,1 260 | 115 45 | 100 
8-4426-316-3 1000 13700 0,1 0,2 300 | 220 60 | 115 
—4 1000 15300 0,11 0,1 260 | 115 45 | 100 
1200 8-4426—106-1 2000 21000 0,09 0,2 205 | 110 40 95 
-2 1300 15000 0,09 * 0,2 205 | 110 40 95 
-3 1000 45600 0,06 0,1 225 85 25 65 
-5 400 9400 0,14 0,1 ZZ 190 70 30 80 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność Ilość 6 Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie z: %, o Ri Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q EE tyczny Azp Azę Azzw AZpp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1200 8-4426-106-—6 800 9750 0,1 0,1 oz 28 210 75 30 70 
1 1000 15300 0,11 0,2 205 | 110 | 40| 95 
s9 1000 15300 0,11 0,3 240 | 160 50 | 115 
8-4426-234—3 1500 18500 0,1 0,1 190 70 30 80 
4 21000 65400 0,05 0,1 230 90 20 60 
-5 600 11000 0,12 0,1 190 70 30 80 
-—6 430 10300 0,14 0,1 190 70 30 80 
-1 2000 21000 0,09 0,1 190 70 30 80 
mo 1300 16700 0,1 0,1 190 70 30 80 
i -9 1300 15000 0,09 0,1 190 70 30 80 
8-4426-312-1 3500 27000 0,08 0,1 210 75 30 70 
-2 1000 7500 0,1 0,1 op 35 225 85 25 65 
-3 700 10000 0,1 0,2 205 110 40 95 
1202 8-4426-081-1 1300 15000 0,09 0,2 320 | 250 60 115 
8-4426-138-2 700 12600 0,12 0,2 320 | 250 60 115 
-3 5000 34000 0,07 0,1 305 130 40 90 
4 300 9000 0,15 0,1 280 120 45 100 
-6 2000 21000 0,09 0,1 280 120 45 100 


Amperozwoje działania 


Symbol Oporność Ilość 7 Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie ięx A a Średnica drutu antymagne- * Tuleja j 
zestyków Q ZWOWĘŚ tyczny Azp Az Azzw Azpp 
1 2 3 4 5 6 7 8 -) 10 11 
1210 8—4426-073-1 400 9800 0,14 > 0,1 220 | 100| 40) % 
-2 1500 18600 0,1 0,1 220 100 40 90 
-8 6000 36000 0,07 0,1 250 120 30 80 
8-4426-242-1 5000 34000 0,07 0,1 240 | 110) 35 85 
1211 8-4426-074-—3 700 12600 0,12 0,1 i 310 130 45 110 
—4 1500 18600 0,1 0,1 310 | 130 45 | 110 
8-4426-188—1 2000 21000 0,09 0,2 350 | 320 | 65 | 125 
-2 3500 27000 0,08 0,2 380 | 350 60 | 110 
4 400 9800 0,14 0,1 310 130 45 110 
-—6 5000 34000 0,07 0,1 340 140 40 | 100 
1220 8-4426-141-2 2000 21000 0,09 0,1 340 155) 50| 115 
4 3500 27000 0,08 0,1 370 170 45 105 
=5 6000 36000 0,07 0,1 400 185 40 95 
=1 1000 15300 0,11 0,1 340 | 155 50 | 115 
8-4426-291-2 21000 65400 0,05 0,1 410 | 190 40 90 
-8 600 11000 0,12 0,1 "340 | 155 50 | 115 
59 150 6500 0,18 0,1 340 | 155 50 115 
-6 1300 16700 0,1 0,2 380 | 380 65 130 
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Amperozwoje działani . 


Symbol Oporność Tość = Słupek ? 
układów Numer przekaźnika zwojnie F | kenia Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q sdi tyczny Azp Azę Az Aznp 
1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11 
1300 8-4426-119—2 6000 36000 0,07 ©! 300 | 110. 35 80 
-3 600 13000 0,11 0,2 280 150 50 115 
4 5000 34000 0,07 0,1 275 100 35 90 
-5 5000 34000 0,07 „0,05 reg. 260 95 30 80 
=1 3800 17300 0,07 0,2 op 28 215 170 45 100 
8 1300 15000 0,09 0,1 250 90 40 100 
+9 1300 16700 0,1 0,1 250 90 40 100 
8-4426-301-1 1000 15300 0,11 0,1 250 90 40 100 
-3 700 10000 0,1 0,1 250 90 40 100 
-4 2000 21000 0,09 0,1 250 90 40 100 
1310 8-4426-209—4 2000 21000 0,09 0,1 350 140 45 115 
-6 21000 65400 0,05 0,1 425 170 35 95 
-1 600 11000 0,12 0,1 350 140 45 115 
0 150 6500 0,18 0,1 350 140 45 115 
1400 8-14.26—189—2 2000 21000 0,09 0,1 320 120 45 115 
-3 5000 34000 0,07 0,1 350 130 40 105 
A 2000 13300 0,07 0,2 oz 35 400 | 280 50 115 


Symbol Oporność ż4 z Słupek ało działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie 2. Ka RAW Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q ca tyczny Azp Azę Azzy Az 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2000 8-4426-013-1 300 9000 0,15 0,2 135 80 30 55 
-3 1500 18600 0,1 0,2 135 80 30 55 
-9 500 10800 0,13 0,1 120 60 15 40 
8-4426—109-1 1300 15000 0,09 0,2 135 80 30 55 
-3 25 2800 0,3 0,1 120 60 15 40 
-4 800 13000 0,11 0,2 135 80 30 55 
-6 450 8200 0,11 0,1 120 60 15 40 
= 400 9600 0,14 0,2 135 80 30 55 
8-4426-165-1 1000 15300 0,11 0,2 135 80 30 55 
-2 2000 21000 0,09 0,2 135 80 30 55 
-3 600 7500 0,1 0,3 op 35 180 | 130 35 65 
1 400 9800 0,14 0,1 120 60 15 40 
8-4426—175—1 50 3500 0,25 0,2 135 80 30 55 
-2 100 3000 0,13 0,3 150 110 40 80 
-3 600 7500 0,1 0,1 oz 35 165 70 15 35 
—4 140 6100 0,19 0,3 150 110 40 80 
5 5600 37200 0,07 0,1 ij Bi G| % 
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Amperozwoje działania 


R Numer przekaźnika gosia są oe Średnica drutu Foaią Tuleja 
zestyków Q tyczny Az Azę | Azzy | Aznp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 
2000 8-4426-175-6 2000 21000 0,09 0,3 150 110 40 80 
—7 200 4100 0,11 0,3 150 110 40 80 
—8 1300 10200 0,08 0,1 oz 35 165 70 15 35 
-9 5000 34000 0,07 0,2 145 85 25 50 
8—4426 -212—4 2000 21000 0,09 0,1 120 60 15 40 
-5 1000 15300 0,11 0,1 120 60 15 40 
—6 50 3500 0,25 0,1/0,8 120 60 15 40 
-—8 1800 14200 0,08 0,1 op 28 165 70 5 35 
-9 45 3500 0,25 0,1/0,8 120 60 15 40 
8-4426-229—1 3000 18500 0,07 0,2 oz 28 145 85 25 50 
—3 300 9000 0,15 0,1 120 60 15 40 
—6 5000 34000 0,07 0,1 130 65 15 35 
—1 10000 45600 0,06 0,1 145 413 15 30 
—8 800 9000 0,11 0,1 120 60 15 40 
-9 36 2600 0,22 0,1 120 60 15 40 
8-4426-236-2 12 1890 0,35 0,1 120 | 60| 15| 40 
4 5600 37200 0,07 0,1 reg. 145 75 15 30 


Amperozwoje działania 


Symbol Oporność B 4 =śięz „Słupek = 
układów Numer przekaźnika zwojnie Rej Średnica drutu antymagne- Tuleja 

zestyków Q Rós tyczny Azp Az | Azzy | Azpp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2000 8-4426—236-8 3500 27000 0,08 0,1 130 65 15 335 

-9 2000 21000 0,09 0,1 reg. 120 60 15 40 

8-1426-261-1 21000 65400 0,05 0,1 150 75 15 30 

-2 3500 27000 0,08 0,3 165 | 120 35 70 

—3 21000 65400 0,05 0,2 170 | 100 25 45 

A 2000 13300 0,07 0,2 oz 35 155 90 25 50 

-5 140 6100 0,19 0,1 120 60 15 40 

—6 1300 15000 0,09 -0,1 120 60 15 40 

— 800 13000 0,11 0,3 4450 | 110 40 80 

-8 50 3500 0,25 0,1 120 60 15 40 

-9 1000 7500 0,1 0,2 op 35 160 95 25 45 

8-4426-271-1 600 11000 0,12 0,3 150 | 110 40 80 

-2 6000 36000 0,07 0,1 145 75 15 30 

4 400 10000 0,14 0,1 120 60 E5 40 

—6 1000 13700 0,1 0,1 120 60 45 40 

1 3500 27000 0,08 0,2 145 85 25 50 

-—8 1300 16700 0,1 0,1 120 60 15 40 
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Spa > Oporność na bę | Słupek Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie rojiić Średnica drutu antymagne- Tuleja rox z pa rw 
zestyków Q tyczny p t kę ab 
1 2 3 4 8 ki 7 8 9 10 11 
2000 8-4426-271-9 200 4100 0,11 0,1 120 60 15 -40 
8-4426-286-1 1000 1500 0,1 0.1 op 35 145 15 15 30 
-3 700 10000 0,1 0,3 150 | 110 40 80 
A 600 7500 0.1 0,2 oz 35 155 90 25 50 
-—6 1300 10200 0,08 0,2 oz 35 155 90 25 50 
-1 200 6800 0,16 0,1 120 60 15 40 
-8 10000 45600 0,06 0,2 160 95 25 45 
-9 25 2800 0,3 0,2 135 80 30 55 
8-4426-326—2 800 9750 0,1 0,1 oz 28 130 65 15 35 
j -3 500 10800 0,13 0,3 | 150 | 110 40 80 
—4 250 1500 0,15 0,2 135 80 30 55 
zai 3000 18500 0,07 0,1 op 28 165 70 15 35 
2001 8-4426-171-3 2000 21000 0,09 0,2 175 | _105 45 70 
„74 6000 36000 0,07 0,1 reg. 190 85| 30 45 
55 2000 13300 0,07 0,1 reg. | oz 35 180 80 30 50 
-7 4900 18600 0,07 0,1 reg. | op 28 180 80 30 50 
-8 2000 21000 0,09 0,1 160 70 35 55 


Amperozwoje działania 


Symbol — Oporność któe | Słupek : 
układów Numer przekaźnika zwojnie ŻA Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q R tyczny Az Azę Azzy Aznp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2001 8-4426-292—1 1000 7500 0,1 0,1 op 35 190 85 30 45 
-2 800 9750 0,1 0,3 oz 28 210 170 50 85 
2002 8-4426-213-1 600 7500 0,1 0,1 oz 35 215 | 100 35 65 
-3 6000 36000 0,07 0,1 225 105 30 60 
-—4 600 7500 0,1 0,2 op 35 250 | 170 45 75 
-5 800 13000 0,11 0,1 190 90 40 75 
—6 400 9800 0,14 0,1 190 90 40 40 
-1 500 10800 0,13 0,1 190 90 40 75 
2010 8-4426-128-2 2000 21000 0,09 0,2 190 | 120 45 80 
—6 800 9000 0,11 0,1 zz 175 80 35 65 
-8 7000 36000 0,07 0,1 210 95 30 55 
-9 3500 27000 0,08 0,1 190 85 30 60 
8-4426-181-1 600 7500 0,1 0,1 oz 35 195 90 30 55 
: 2 1000 15300 0,11 0,2 190 120 45 80 
-5 800 13000 0,11 0,1 175 80 35 65 
-—6 800 13000 0,11 0,2 190 120 45 80 
ET 1800 14200 0,08 0,1 op 28 | 195| 90| 30| 55 
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Amperozwoje działania 
kona Numer przekaźnika Panie Hd SÓW. |-Geónia drutu = Tuleja ; | 
zestyków Qa dż tyczny Az Azę | Azzy | Azpp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2010 8-4426-181-8 400 9800 0,14 0,1 175 80 35 65 
-9 5000 34000 0,07 0,1 180 85 30 60 
8-4426-224—1 600 11000 0,12 0,1 175 80 35 65 
- 1000 15300 0,11 0,1 175 80 35 65 
4 800 11000 0,11 0,1 175 80 35 65 
-8 3000 25100 0,08 0,2 210 130 40 70 
-9 4900 18600 0,07 0,2 op 28 215 135 40 65 
8-4426-284-1 150 6500 0,18 0,2 190 120 45 80 
-2 1300 15000 0,09 0,1 175 80 35 65 
-3 1300 16700 0,1 0,1 175 80 35 65 
4 2000 21000 0,09 0,1 175 80 35 65 
-8 150 6500 0,18 0,1 175 80 35 65 
-9 25 2800 0,3 0,1 175 80 35 65 
8-4426-331-1 21000 65400 0,05 0,1 215 100 25 50 
-2 550 9650 0,12 0,1 175 80 35 65 
2011 8—4426—185—4 2000 13300 0,07 0,1 oz 35 235 120 40 75 
-5 1300 10200 0,08 0,1 oz 35 235 120 40 15 
—6 7000 36000 0,07 0,2 | 280 210 50 80 


Sail | Oporność > m | Słupek | Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie z6 Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Qa nę ="ERZ tyczny Azy | Az | Azzy | Azyp 
1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 
2020 8-4426-124-2 1000 15300 ż 0,11 , 0,2 260 240 60 105 
4 1300 . 10200 0,08 0,1 oz 35 270 135 40 80 
—5 2000 21000 0,09 0,2 260 240 60 105 
—6 5000 34000 0,07 0,2 280 260 55 95 
—7 2000 21000 0,09 gz 0:1 240 120 45 90 
8-4426—239—2 2500 , 12000 0,09 16 0,1 oz 12,5| 240 | 120 45 90 
-3 1 + 800 13000 0.11 : 0,1 240 | 120 45 90 
<-5 21000 65400 0,05 0,1 295 150 35 70 
—6 3000 " 18500 ś 0,07 re -0,1 woz 28 |. 260 130 40 80 
—7 6000 - 36000 y*-007 0.1 ; 285 140 35 75 
8-4426-296-3 1300 16700  . 0,1 0,1 ' 240 120 45 90 
-5 1000 ' 15300 10,11 0,1 240 | 120 45 90 
-9 700 10000 0,1 0,3 310 300 85 125 
8-4426—332-1 3500 27000 0,08 0,1 260 130, 40 80 
-2 5600 37200 + 0,07 0,1 5.285 140 35 75 
-3 | 550 9650 a0IEZ 0,1 240 : 120. 45, 90 
2100 8-4426-014-1 300 9000 +: 0,15 0,2 . 3-185 |="L10 40 75 
-2 600 | 7500 0,1 0,1 | op 35 200 85 25 50 
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Symbol 2 Oporność Bo oba Słupek Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie RE Średnica drutu |  antymagne- Tuleja 
sostfków Qa zwojnie Doma a Azy Azę | Az, | - Azpp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2100 8-4426-014-3 200 4100 0.11 0,1 170 70 30 60 
8—4426-151-2 1200 11700 0,09 0,1 oz 28 185 75 30 55 
3 150 6500 0,18 * 0,1 170 70 30 60 
—d 2000 21000 0,09 0,1 170 70 30 60 
-—6 1000 15300 0,11 0,3 205 | 155 50 | 100 
-9 1000 15300 0,11 0,1 170 70 30 60 
8-4426-161-1 2000 21000 0,09 0,2 | 185 110 40 15. 
2 1000 15300 0,11 ; 0,2 185 110 40 75 
4 10000 45600 0,06 0.1 200 85 25 50 
-5 800 13000 0,11 0,2 185 110 40 75 
—6 5000 34000 0,07 0,2 200 | 120 35 70 
—8 10000 45600 0,06 0,05 reg. 185 KD 30 55 
9 1200 11700 0,09 0,1 reg. oz 28 185 15 30 55 
8—4426—266-1 6000 36000 0,07 0,2 210 130 30 60 
* 1300 16700 0,1 0,1 ETON =:20 30 60 
-3 " 1800 | 14200 0,08 0,1 oz 28 185 15 30 55 
A | 3500 27000 0,08 | 0,1 185 15 30 55 


471 


ówy Numer przekaźnika Fee paść zwojów „| rodzica druki SBE. Tuleja mzk * 
zaitóków a zwojnie wały As, | Az, | Azzy | Azpp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2100 8-4426—266-5 5600 37200 0,07 0,2 210 130 30 60 
—6 5600 37200 0,07 0,1 200 85 25 50 

-8 160 3840 0,14 0,1 oz 35 190 80 30 55 

-9 5000 34000 0,07 0,1 185 75 30 55 

2101 8-4426-158—1 2000 21000 0,09 0,2 230 145 50 90 
-3 3000 18500 0,07 0,3 op 28 290 270 60 100 

-—4 400 9800 0,14 0,1 200 90 40 75 

-5 1300 16700 0,1 0,1 200 90 40 05 

2102 8—4426—197—2 1300 15000 0,09 0,2 280 250 65 110 
4 2000 21000 0,09 0,2 280 250 65 110 

-5 1000 13700 0,01 0,1 250 120 45 90 

—7 3000 18500 0,07 0,2 op 28 310 280 60 95 

-—8 2000 21000 0,09 0,1 250 120 45 90 

-9 400 10000 0,14 0,2 280 250 65 110 

2110 8-4426-126-1 3500 27000 0,08 0,1 255 | 115| 35| 80 
- 2000 21000 0,09 0,2 255 | 175| 55| 105 

-3 1300 16700 0,1 0,2 255 | 175 | 55 | 105 
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gyaikół : Oporność o EM | Słupek w |= _Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie wojnie Średnica drutu antymagne- Tuleja ra = 33 k 
zestyków Q tyczny p t zw np 
1 2 8 "RAE 5 - ; a j 71 8 9 10 11 

2110 8-4426-126-5 600 7500 0,1 0,2 op 35 300 | 205 45 85 
—6 400 9400 0,14 0,2 ZZ 255 175 55 105 

-8 4900 18600 0,07 0,2 op 28 285 | 195 50 90 

8-4426-251-3 700 10000 0,1 0,1 235 105 40 90 
4 5600 37200 0,07 0,2 300 205 45 85 

-5 1300 15000 0,09 0,1 235 | 105 40 90 
—6 10000 45600 0,06 0,2 300 205 45 85 
—1 7000 36000 0,07 0,1 280 | '125 30 75 
8-4426-313-3 2000 21000 0,09 0,1 235 | 105 40 90 
4 50 3500 0,25 0,2 255:| „75 55 | 105 
5 1300 16700 0,1 0,1 235 | 105 40 90 
2111 8-4426-132-1 6000 36000 0,07 0,1 315 165 40 80 
-2 21000 65400 0,05 0,2 380 380 50 90 

-3 10000 45600 0,06 0,1 315 165 40 80 

4 2000 21000 0,09 0,1 265 | 140 50 | 100 

5 7000 36000 0,07 0,1 315 165 40 80 

6 300 9000 0,15 0.1 265 140 50 100 | 

4 — „Przekaźnik B-2* 49 


5a  dakkkeae 
Symbol Oporność » > Słupek 

kładów Numer przekaźnika zwojnie o WIŚK Średnica drutu antymagne- Tuleja 
u P 1) AŁÓ BĘ! J 

saóóków 5 zwojnie zyczy Azp Azę | Azzy | Azgp 

1 2 o 3 4 5 5 ae | 6 7 8 9 10 11 

2120 8-4426—149-2 1000 15300 0,11 0,1 300 155 50 110 

—4 3500 27000 0,08 0,2 370 370 60 110 

-5 2000 21000 0,09 0,1 300 155 50 110 

—7 1000 7500 0,1 0,2 op 35 400 400 55 100 

-—8 150 6500 0,18 0,1 300 155 50 110 

-9 1000 15300 0,11 0,2 340 340 65 120 

8-4426-277-1 200 6800 0,16 0,1 300 155 50 110 

—3 1000 13700 0,1 0,1 300 155 50 110 

-5 800 13000 0,11 0,2 340 340 65 120 

2200 8-4426-117-1- 2000 21000 0,09 0,2 245 150 50 110 

-2 600 11000 0,12 0,2 245 150 50 110 

—3 1000 15300 0,11 0,1 220 90 40 85 

4 5000 34000 0,07 0,2 265 165 45 100 

—6 2000 21000 0,09 0,1 220 90 40 85 

- 900 8700 0,09 0,1 op 35 260 105 30 70 

-8 3500 27000 0,08 0,2 265 | 165 | 45 | 100 

-9 10000 45600 0,06 0,1 260 | 105 30 70 
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SEKCJA D/S ZAOPATRZENIA 


sr 3 Oporność REM | »ma | Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie sę Średnica drutu |  antymagne- Tuleja 

zestyków Q PATIAE” tyczny Azp | Az | Azzy | Azpp 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sl 

2200 8-4426-283-1 1000 13700 0,1 0,1 220 90 40 85 

-2 400 9800 0,14 0,1 220 90 40 85 

—3 6000 36000 0,07 0,1 260 105 30 70 

4 3000 18500 0,07 0,1 oz 28 240 100 35 75 

—5 1800 14200 0,08 0,1 op 28 250 105 35 15 

—6 1000 7500 0,1 0,1 op 35 260 105 30 70 

— 1300 16700 0,1 0,1 220 90 40 85 

-9 3500 27000 0,08 0,1 240 100 35 15 

8—4426-317-3 2000 13300 0,07 0,1 oz 35 250 105 35 75 

2201 8—4426-202—1 3000 18500 0,07 0,2 op 28 290 135 40 85 

-2 1000 15300 0,11 0,1 260 120 45 100 

4 400 9800 0,14 0,1 260 120 45 100 

2210 8-4426-187-4. 1300 16700 0,1 0,1 290 135 45 105 

—5 500 8300 0,1 0.1 290 135 45 105 

—6 2000 21000 0,09 0,1 290 135 45 105 

—8 400 9800 0,14 0,1 290 135 45 105 

-9 5000 34000 0,07 0,1 315 | 145| 40| 95 


Amperozwoje działania 


Symbol Oporność Tiość zwojów Słupek 

układów Numer przekaźnika zwojnie Ao Średnica drutu |  antymagne- Tuleja 

zestyków Q zwojnie psa Aż Azę | Azzy | Azpp 
I 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 

2210 8-4426-279-Q/ 600 7500 0,1 0,1 oz 35 | 320 | 150 | 35| 90 
+ 1000 15300 0,11 0,1 290 | 135 | 45| 105 
2300 8-4426-159-1 2000 21000 0,09 0,2 320 | 250 | 60 | 120 
=ą 3500 27000 0,08 0,1 305 | 125 | 40| 95 
2400 8-4426-169—1 2000 21000 0,09 0,1 310 | 160 | 50| 120 
-2 600 11000 0,12 0,1 310 | 160 | 50| 120 
-5 200 6800 0,16 0,1 310 | 160 | 50| 120 
«0 2000 21000 0,09 0,2 360 | 360 | 65 | 135 
3000 8-4426-112—7 2000 21000 0,09 0,2 160 | 110| 40| 70 
-8 1200 11700 0,09 0,1 oz 28 | 165| 75] 30| 45 
-9 1000 15300 0,11 0,2 160 | 110 | 40| 70 
8-4426-203-1 6000 36000 0,07 0,2 190 | 130| 30| 55 
-2 1800 | 14200 0,08 0,1 oz 28 | 165| 75| 30| 45 
8 500 10800 0,13 0,3 reg. 180 | 160 | 50| 90 
4 600 11000 0,12 0,2 160 | 110) 40| 70 
-5 5000 34000 0,07 0,1 165 | 75) 30) 45 
-9 600 7500 0,1 0,2 op 35 | 190| 130| 30| 55 


Symbol Oporność A Ę; Słapek Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie a "pie Średnica drut antymagne- Tuleja 
p wojni ka tn rednica u ntymagni j 
zestyków Qa J tyczny Azp Azę Azzyy AZnp 
1 2 3 4 s 6 4 8 9 10 11 
3000 8-4426-215—2 1000 15300 0,11 0,1 150 70 30 50 
-3 1200 11700 0,09 0,1 op 28 170 80 25 45 
4 1200 11700 0,09 0,2 op 28 180 125 35 60 
—6 400 9400 0,14 0,2 zz 160 110 40 70 
—1 2000 21000 0,09 0,1 150 70 30 50 
-—8 400 9800 0,14 0,1 150 70 30 50 
8-4426—233-5 3500 27000 0,08 0,2 175 120 35 65 
-1 5000 34000 0,07 0,3 195 175 45 80 
8-4426-289—2 10000 45600 0,06 0,2 190 130 30 55 
3 1000 13700 0,1 0,1 150 70 30 50 
4 3500 27000 0,08 0,3 195 175 45 80 
-5 200 6800 0,16 0,3 180 160 50 90 
—6 10000 45600 0,06 0,1 180 85 25 40 
-7 3500 27000 0,08 0,1 165 75 30 45 
8 150 6500 0,18 0,1 150 70 30 50 
8—4426-334—1 200 6800 0,16 0,1 150 70 30 50 
3001 8-4426-—123-3 2000 21000 0,09 0,3 220 200 70 105 
4 2000 21000 0,09 0,2 200 150 50 85 
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Amperozwoje działania 


54 


Symbol Oporność 5 le sscjów Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie Ac Średnica drutu |  antymagne- Tuleja 
zestyków Q BYE? tyczny Az Az | Azzy | Azgp 
1 2 3 4 5 6 8 9 0 | 1 
3001 8-4426-123-5 1200 11700 0,09 0,1 op 28 205 100 35 55 
-1 1800 14200 0,08 0,2 op 28 230 | 170 45 75 
8 2000 13300 0,07 0,1 oz 35 205 100 35 55 
-9 2000 21000 0,09 0,1 180 90 40 65 
8-4426-302-1 1300 15000 0,09 0,1 180 | 90 40 65 
-2 1200 11700 0,09 0,1 oz 28 195 | 100 35 60 
-3 1200 11700 0,09 0,2 op 28 205 | 100 35 55 
4 1300 16700 0,1 0,1 180 90 40 65 
3010 8-4426-134-2 2000 21000 0,09 0,2 210 175 55 90 
-—4 1000 15300 0,11 0,1 190 | 105 40 do 
8-4426-173-1 900 8700 0,09 0,1 oz 35 215 120 35 65 
-2 600 7500 0,1 0,1 oz 35 215 120 35 65 
-3 1300 10200 0,08 0,1 oz 35 215 120 35 65 
4 2000 21000 0,09 0,1 190 | 105 40 75 
-7 3500 27000 0,08 0,1 205 115 35 70 
-9 21000 65400 0,05 0,1 230 125 30 60 
8-4426-295—2 3000 18500 0,07 0,2 op 28 240 195 50 75 
4 10000 45600 0,06 0,2 250 205 45 75 


Amperozwoje działania 


Symbol Ę Oporność Ka ważów , Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie AE Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Qa SWEJ? tyczny Azp Azy Azzy Aznp 
1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3011 8-4426—191-3 1500 18500 0,1 0,1 240 | 135 45 90 
-4 800 13000 0,11 0,1 240 135 45 90 
-5 600 7500 0,1 0,1 op 35 285 | 155 35 75 
—7 2000 21000 0,09 0,2 270 270 65 105 
-9 3500 27000 0,08 0,1 260 | 145 40 80 
8-4426—275—1 150 6500 0,18 0,1 240 135 45 90 
2 800 13000 0,11 0,2 270 270 65 105 
—3 400 10000 0,14 0,1 240 135 45 90 
4 5600 37200 0,07 0,3 360 360 75 100 
3020 8-4426—196—1 900 8700 0,09 0,1 oz 35 295 175 45 85 
—3 600 11000 0,12 0,1 260 155 50 100 
—1 800 13000 0,11 0,1 260 1.55 50 100 
-8 100 3000 0,13 0,3 350 350 90 135 
8—4426—201-1 5000 34000 0,07 0,1 285 170 45 90 
-2 3500 27000 0,08 0,2 330 | 330 60 | 105 
—3 2000 21000 0,09 0,2 300 300 65 115 
4 1000 15300 0,11 0,2 300 300 65 115 


Amperozwoje działania 


Symbol = Oporność Ilość zwojów ' Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie Reda Średnica drutu antymagne- Tuleja „a > = p 

zestyków Qa tyczny p t zw Znp 

1 2 3 3 4 5 p 6 =" 8 | 9-.| 16 11 

3020 8—4426-—276—1 1000 15300 0,11 0,1 260 1550 50 100 

3 1800 14200 0,08 0,1 oz 28 285 | 170 45 90 

4 900 8700 0,09 0,1 op 35 310 185 40 80 

-—5 1300 16700 0,1 0,1 260 155 50 100 

—6 3500 27000 0,08 0,1 285 170 45 90 

—7 10000 45600 0,06 0,1 310 185 40 80 

-8 430 10300 0,14 0,1 260 155 50 100 

-9 1300 15000 0,09 0,1 260 | 155 50 | 100 

3100 8-4426-146-1 900 8700 0,09 0,1 oz 35 200 | 100 35 65 

—3 600 7500 0,1 0,3 op 35 285 285 60 95 

A 1000 15300 0,11 0,1 180 90 40 75 

-5 1800 14200 0,08 0,3 op 28 270 270 60 100 

-—6 1300 15000 0,09 0,1 180 90 40 0 

-1 2000 21000 0,09 0,2 205 150 50 90 

8 1300 16700 0,1 0,1 180 90 40 do 

-9 6000 36000 0,07 0,1 210 | 105 35 | 70 

iS 8-4426-273—1 10000 45600 0,06 0,1 210 105 35 70 
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Amperozwoje działania 
Ka Numer przekaźnika Faówi „reedykyo śe | RZE reni Tuleja - | 
zestyków [o keri tyczny Azp Azę Azzy Azgp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 11 
3100 8-4426-273-2 12 1890 0,35 0,3 240 240 70 115 
-3 10000 45600 0,06 0,2 245 180 50 85 
4 2000 21000 0,09 0,1 180 90 40 75 
-—5 300 9000 0,15 0,1 180 90 40 75 
-—7 6000 36000 0,07 0,2 245 180 50 85 
3101 8-4426-157—3 10000 45600 0,06 | 0,1 250 135 35 70 
4 430 10300 0,14 0,1 215 115 45 90 
-5 5000 34000 0,07 0,1 235 125 40 80 
—6 1200 11700 0,09 0,02 op 28 290 275 50 90 
8-4426-161-1 2000 21000 0,09 0,1 215 115 45 90 
3110 8-4426-176-1 600 7500 0,1 0,1 oz 35 290 150 40 85 
-3 1300 10200 0,08 0,1 oz 35 290 150 40 85 
-5 800 13000 0,11 0,1 260 135 45 100 
—6 2000 13300 0,07 0,1 oz 35 290 150 40 85 
-8 10000 45600 0,06 0,1 305 160 35 80 
-9 21000 65400 0,05 0,1 315 165 30 (5) 
3200 8-4426-167-1 2000 21000 0,09 0,2 280 250 60 130 
-2 5000 34000 0,07 0,2 305 275 55 LIS 


Amperozwoje działania 
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Symbol Oporność Ilość +6 Słupek 

układów Numer przekaźnika zwojnic gę cd ke W | Średnica drutu antymagne- Tuleja 

zestyków Qa POZ tyczny Azy Azy Azzy Azgp 
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 
3200 8-4426-167-3 5000 36000 0,07 0,1 300 | 135 35 95 
4 1000 15300 0,11 0,1 250 | 115 45 | 115 
-5 3000 18500 0,07 0,1 oz 28 275 125 40 105 
3300 8-4426-199—1 2000 21000 0,09 0,2 380 | 380 65 | 130 
-2 1000 15300 0,11 0,1 340 160 50 115 
4 1300 16700 0,1 0,1 340 | 160 50 | 115 
-6 3500 27000 0,08 0,1 370 | 175 45 | 105 
=1 430 10300 0,14 0,1 340 | 160 50 | 115 
-9 1800 14200 0,08 0,1 oz 28 370 175 45 105 
8-4426-274—1 2000 21000 0,09 0,1 340 | 160 50 115 
-2 3000 18500 0,07 0,3 oz 28 520 | 520 80 | 130 
3 150 6500 0,18 0,1 340 | 160 50 | 115 
4 500 10800 0,13 0,1 340 | 160 50 | 115 
-5 21000 65400 0,05 0,1 410 | 195 40 90 
I 1000 7500 0,1 0,1 op 35 400 | 190 40 90 
|= 

4000 8-4426-031-1 300 9000 0,15 0,2 185 | 145 50 75 
-2 800 9750 0,1 0,2 óp 28 | 205 | 165 | 45| 65 


Symbol » Oporność RAM | Słupek Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie A Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q DE tyczny Azp | Az, | Azzy | Azpp 
1 o 2 3 4 5 6 di 8 9 10 11 
4000 8-4426-031-3 1000 15300 0,11 0,1 170 | 90| 40) 60 
j 6 5600 37200 0,07 0,1 170 | 90) 40| 60 
8-4426-168-2 1800 14200 0,08 0,1 oz 28 | 185 | 100| 35| 55 
-3 2000 21000 0,09 0,1 170 | 90) 40| 60 
4 5000 34000 0,07 0,1 185 | 100 | 35| 55 
-5 3500 27000 0,08 0,2 200 | 160 | 45| 70 
—6 1200 11700 0,09 0,1 op 28 | 190 | 100| 35| 50 
1 2000 21000 0,09 0,2 185 | 145| 50| 75 
-8 1000 15300 0,11 0,2 185 | 145| 50) 75 
8-4426-243-1 700 12600 0,12 0,2 185 | 145 | 50| 75 
2 800 13000 0,11 0,1 170 | 90| 40| 60 
-3 1300 10200 0,08 0,1 oz 35 | 190 | 100| 35) 50 
4 700 12600 0,12 0,1 170 | 90| 40| 60 
-5 2000 21000 0,09 0,3 205 | 205 | 70 | 100 
-6 250 7500 0,15 0,1 170 | 90) 40) 60 
ET 100 5100 0,2 0,1 170 | 90| 40) 60 
eg 7000 36000 0,07 0,2 220 | 170 | 40| 60 


Amperozwoje działania 


kod Numer przekaźnika ke ZD WODE | Sola dra 5 me Tuleja 
Sika a zwojnie oaz As, | Az, | Azzy | Azm 
1 2 3 4 5 6 7 6..|; 9 10 11 
4000 8-4426-314—1 1200 11700 0,09 0,1 oz 28 185 100 35 55 
4. 2000 13300 0,07 0,1 oz 35 190 100 35 50 
-5 400 10000 0,14 0,1 170 90 40 60 
-9 7000 36000 0,07 0,3 245 245 55 80 
4001 8-4426-255—1 5600 37200 0,07 0,1 reg. 240 140 40 25 
-2 2000 21000 0,09 0,1 reg. 200 120 50 90 
4010 8-—4426—032—1 500 10800 0,13 0,2 250 250 65 105 
—3 5000 34000 0,07 0,1 240 150 40 80 
-5 1000 15300 0,11 0,2 250 250 65 105 
— 500 10800 0,13 0,1 220 140 45 90 
8-4426-206—1 3500 27000 0,08 0,2 275 275 60 95 
j —3 2000 21000 0,09 0,1 220 140 45 90 
4 1800 14200 0,08 0,2 op 28 280 280 55 90 
—6 800 13000 0,11 0,1 220 140 45 90 
—8 1200 11700 0,09 0,1 op 28 250 160 40 80 
8-4426-249—4. 1300 16700 0,1 0,1 220 140 45 90 
$5 1000 15300 0,11 0,1 220 | 140| 45) 9% 
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Amperozwoje działania 


BE Numer przekaćcika jeny aeweów | Solcu Gai Prodi Tuleja 

zestyków Q zak tyczny Azp | Az | Azzy | Azg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4010 8—4426—249—7 430 10300 0,14 0,1 220 140 45 90 
8 6000 36000 0,07 0,1 260 165 35 75 
| 8—4426—308—2 2000 21000 0,09 0,2 250 250 65 100 
4100 8—4426—152-2 400 9800 0,14 0,2 240 240 55 100 
=) 3000 18500 0,07 0,2 op 28 | 270 270 50 85 
A 1300 16700 0,1 0,2 240 240 55 100 
—5 1000 7500 0,1 0,3 op 35 330 330 65 100 
—7 10000 45600 0,06 0,3 330 330 65 100 
4200 8—4426-198—1 1000 15399 0,11 0,1 280 160 50 105 
2 2000 21000 0,09 0,1 280 160 50 105 
-3 5000 34000 0,07 0,1 305 175 45 95 
4 3500 27000 0,08 0,3 415 415 80 125 
—5 3500 27000 0,08 0,1 305 175 45 95 
—6 21000 65400 0,05 0,2 390 390 50 100 
8 3000 18500 0,07 0,3 oz 28 415 415 80 | 125 
-9 800 1300 0,11 0,2 320 320 65 120 
8-4426-309—1 6000 36000 0,07 0,1 330 190 40 85 


Amperozwoje działania 


kina Numer przekaźnika 6 wie zw Średnica drutu Sza Tuleja py p. R p 
zestyków Qa tyczny p ę Zzw Zn 
1 2 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5000 8-—4426-—012—1 300 9000 0,15 0,2 210 210 60 90 
8-4426-195-2 2000 21000 0,09 0,1 180 | 120 | 45) 75 
—3 1300 10200 0,08 0,1 180 120 45 18 
4 5000 34000 0,07 0,1 195 130 40 70 
-5 3000 18500 0,07 0,1 op 28 | 200| 135) 40| 65 
—6 2000 21000 0,09 0,2 210 210 60 90 
—7 6000 36000 0,07 0,2 250 250 45 mo 
—8 600 11000 0,12 0,2 210 210 60 90 
8—4426-327-1 6000 36000 0,07 0,1 210 140 35 60 
5100 8—4426—178—1 1000 15300 0,11 0,1 250 160 50 90 
-2 2000 21000 0,09 0,2 280 280 65 110 
=) 3500 27000 0,08 0,2 305 305 60 100 
5 12 1890 0,35 0,3 320 320 90 130 
—6 21000 65400 0,05 0,2 340 340 50 90 
-—8 1300 16700 0,1 0,1 250 160 50 90 
-9 300 9000 0,15 0,1 250 160 50 90 
8—4426-307-1 900 8700 0,09 0,2 oz 35 310 310 60 95 
-2 400 10000 0,14 0,1 250 160 50 90 
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Symbol Az” „am Słupek Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie R Średnica drutu antymagne- Tuleja 
wyków Qa zwojnie e Az Az | Azzy | Aznp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6000 8-4426-011-1 300 9000 0,15 0,2 250 250 65 100 
8-4426-205-1 3500 27000 0,08 0,2 275 | 275 60 90 
=2 6000 36000 0,07 0,1 260 | 190 40 65 
—6 1000 15300 0,11 0,1 220 160 50 80 
=7 3500 27000 0.08 0,1 240 | 175 45 70 
-8 800 13000 0,11 0,1 220 160 50 80 
-9 400 9800 0,14 0,1 220 160 50 80 
8-4426-278—1 1300 16700 0,1 0,1 220 160 50 80 
-2 3000 18500 0,07 0,1 op 28 250 180 50 80 
-3 2000 21000 0,09 0,1 220 160 50 80 
—4 6000 36000 0,07 0,2 300 300 50 80 
-5 300 9000 0,15 0,3 280 280 90 120 
—6 150 6500 0,18 0,3 280 280 90 120 
1 800 13000 0,11 0,3 280 280 90 120 
—8 100 3100 0.16 0,2 oz 35 285 | 285 55 85 
-9 200 6800 0,16 0,1 220 | 160 50 80 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność Ilość 26 Słupek 

układów Numer przekaźnika zwojnic % 4 kę uć Średnica drutu antymagne- Tuleja | 

zestyków (e) ODW tyczny Azy Azę Az Azpp 
i 2 3 4 5 6 7 8 3 10 Li 

6000 8-4426—306—1 2000 21000 0,09 0,2 250 250 65 100 
4 300 9000 0,15 0,1 220 160 50 80 
-5 600 11000 0,12 0,1 220 160 50 80 
-6 25 2800 0,3 0,3 280 | 280 90 | 120 
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PRZEKAŹNIKI DWUZWOJNICOWE 


Amperozwoje działania 
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Symbol Oporność Ilość AA Słapck 
układów Numer przekaźnika zwojnie t, aaa Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q ZZO tyczny Az Azę Azzwy Aznp 
1 2 3 4, 5 6 id 8 9 10 11 
0000 400 5800 0,11 
8-4426-116-2 0 
400 5800 0,11 
200 4200 0,13 
4 ; 0 
200 4200 0,13 
600 11300 0,12 
=5 0 
570 1840 0,06 
2200 20100 0,08 
-8 0 
570 3060 0,07 
0001 200 4500 0,11 
8-4426-174—-1 0,1 110 45 0 20 
5000 25100 0,07 
500 4500 0,07 
-2 0,3 160 85 20 55 
6000 32800 0,07 
50 1600 0,35 
-—6 0,1 100 40 0 35 
300 40 bif. 0,1 NK 
1000 15300 0,11 
8 0,1 100 40 0 35 
1000 350 bif. 0,1 NK 
3400 26000 0,07 
=t4 0,1 110 45 0 20 
2160 10900 0,07 


Amperozwoje działania 
=> Nume: kaźnik: Boją 08 wołów Średnica dr EM - Tulej h 
w r przekaźnika , / zwojnie Soja rednica drutu antymagne uleja Ś 
zestyków Q tyczny zp Azę Azzy Azup 
111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0002 400 8450 0,12 
; 8-4426—135—2 0,1 „150 60 25 50 
280 1410 0,07 
300 4700 0,09 
-3 0,1 165 65 20 45 
3000 21600 0,08 
400 6600 0,1 
4 0,2 160 80 35 65 
1500 13500 0,09 
0004 650 7700 0,08 
8-4426-177-1 0,1 210 90 45 80 
1000 11300 0,1 
5000 21000 0,06 
-2 0,1 230 100 40 70 
5000 21000 0,06 
2 - 625 0,45 
1 0,3 280 240 80 115 
2000 12400 0,08 
200 4200 0,13 
-9 0,1 210 90 45 80 
200 4.200 0,13 y 
0010 400 5800 0,11 
a 8-—4426-113-1 0,2 145 65 25 60 
400 5800 0,11 
4; 6600 0 
2 sia A ża 0,2 145;| 4:65 | 25 | 60 
1500 13500 0.09 
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> SKóśk Amperozwoje działania 
EE KZ pć Ilość zwojów a B 
układów Numer przekaźnika zwojnie sz Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków a a tyczny Azp Azę Azzw Azpp 
1 2 3 4 5 6 rd 8 9 10 11 
0010 400 5800 0,11 
8-4426-113-5 0,3 160 85 35 85 
400 5800 0,11 
00 2 gul 
-6 g aś k 0,2 145 65 25 60 
1500 9200 0,08 
500 7000 0,11 
-1 0,1 130 50 10 45 
500 7000 0,11 
1800 3 „08 
8-4426-211-4 Ria : 0,1 130 50 10 45 
1800 13500 0,08 
2000 16000 „07 
-6 > a - 0,2 145 65 25 60 
2000 13200 0,08 
650 7700 0,08 ś 
8—4426-267-1 0,1 130 50 10 45 
1000 11300 0,1 
5000 21000 0,06 
zł 0,1 140 55 10 40 
5000 21000 0,06 
0011 | 100 5800 0,11 
8-4426-184-3 0,1 165 65 30 60 
400 5800 0,11 
0020 15 1300 0,22 
8-4426—136—3 - > 0,05 reg. 180 70 35 70 
1300 13500 0,1 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność Ilość +6 Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie ta A wiki Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q Ria tyczny Azp Azę Azzw AZnp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0020 rę 1000 14000 0,1 
8-4426-136-5 ————— 0,1 180 70 35 70 
2000 9800 0,07 h 
650 1170 0,08 
-6 0,1 180 70 35 70 
1000 11300 0,1 
1600 15500 0,08 
-7 0,1 180 70 35 70 |, 
1500 10500 0,08 
2500 23000 0,08 ć 
8-4426-231-1 0,1 195 75 30 65 
1200 7000 0,08 
1800 13500 0,08 
-2 - 0,1 180 70 35 70 
1800 13500 0,08 
2000 16000 0,07 
4 ———0—0— 0,2 200 | 105 45 90 
2000 13200 0,08 
400 5800 0,11 
8-4426-244—9 0,1 180 70 35 70 
400 5800 0,11 
500 4500 0,07 
8-4426-285—4 0,1 215 85 30 55 
6000 32800 0,07 
500 4500 0,07 
-0 0,2 240 125 35 75 
6000 32800 0,07 
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Symbol Oporność Ilość 6 Słupek BE IS SA 
układów Numer przekaźnika zwojnie > AE: a Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków [e ke tyczny Azp Az Azzw | AZnp 
1 2 3 4 5 6 L (6 8 9 10 u 
0020 5000 21000 0,06 
8-4426-285-6 0,2 220 | 115 40 80 
5000 21000 0,06 
0030 1000 14000 0,1 
8-4426-145—1 0,2 265 170 60 | 115 
2000 9800 0,07 
5000 35000 0,07 
6 0,1 260 | 110 40 90 
1000 200 bif. 0,1 NK 
2000 16000 0,07 
8-4426-145—9 0,2 265 | 170 60 | 115 
2000 13200 0,08 
500 7000 0,11 
8-4426-223-1 0,1 240 | 100 45 | 100 
500 7000 0,11 
250 5900 0,12 
-2 0,1 240 | 100 45 | 100 
100 3000 0,17 
180 5900 0,15 
-3 0,1 240 100: 45 100 
150 30 bif. 0,1 NK 
1000 11200 0,08 
5 0,1 240 | 100 45 | 100 
1000 10600 0,1 
400 5800 0,11 
8-4426—259—4 0,1 240 100 45 | 100 
400 5800 0,11 


Amperozwoje działania 


Symbol Oporność Ilość z Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie ń RE SIW Średnica drutu antymagne- Tuleja z4 
zestyków Q TW tyczny Azy Azę Azzy | Aznp 
tr 1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 
0030 5000 35000 0,07 
8-4426—259—5 0,2 290 | 185 55 | 105 
1000 200 bif. 0,1 NK 
e 400 5800 0,11 
-9 0,2 265 | 170 | 60| 115 
400 5800 0,11 
200 4200 0,13 
8-4426-311-1 0,1 240 100 45 100 
200 4200 0,13 
15 1900 0,3 
-3 0,2 265 | 170 60 | 115 
350 3300 0,1 
0031 650 7700 0,08 
8-4426-131-1 kam 0,1 300 | 130 50 | 105 
1000 11300 0,1 
300 4700 0,09 
-2 0,1 300 130 50 105 
860 11500 0,11 
1300 16700 0,1 
3 0,1 300 130 50 105 
350 80 bif. 0,1 NK 
2200 20100 0,08 
4 0,1 330 140 45 95 
570 3060 0,07 
200 4500 0,11 
5 0,1 330 140 45 95 
5000 25100 0,07 
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Symbol Górski m ” Słupek Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie za A: W | Średnica drutu antymagne- Tuleja 
"zestyków Q a tyczny Azp Azę Azzy | Aznp 
1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 
0031 500 7000 0,11 
8-4426-131 -6 0,1 300 | 130 50 | 105 
500 7000 0,11 
2000 16000 0,07 
-8 0,1 300 | 130 | 50| 105 
1500 12000 0,09 
2000 16000 0,07 
8-4426—257-5 =|E 0,1 330 | 140 45 95 
3300 16000 0,07 
400 5800 0,11 
6 0,2 315 | 315 65 | 120 
400 5800 0,11 
0040 2000 21000 0,09 
8-4426-226-2 0,1 320 150 50 | 115 
200 40 bif. 0,1 NK 
400 5800 0,11 
A - 0,1 320 150 50 115 
400 5800 0,11 
295 8000 0,14 
s9 s — 0,1 320 | 150 50 | 115 
1140 6500 0,08 
2000 16000 0,07 
8-4426-227-1 * 0,1 350 165 45 105 
3300 16000 0,07 
600 10500 0,11 
-2 0,1 320 | 150 50 | 115 
2000 10200 0,07 
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Symbol Ovecwdść "m > Słupek Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie ś ZW y W | Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q zwojnic tyczny Azy Azę Az Azgp 
1 2 3 4 5 j 6 7 8 9 10 11 
0040 2000 16000 0,07 
8-4426-227—6 0,1 320 | 150 30%] „115 
1500 12000 0,09 
1300 16700 0,1 
1 0,3 450 | 450 95 150 
600 120 bif. 0,1 NK 
300 4700 0,09 
8-4426-269—1 0,1 320 150 50 5 
860 21600 0,08 
2000 16000 0,07 
-2 0,2 360 | 360 70 | 130 
2000 13200 0,08 
1800 13500 0,08 
-3 0,1 320 | 150 50 | 115 
1800 13500 0,08 j 
200 4500 0,11 
8-4426—298-2 0,2 395 395 60 115 
5000 25100 0,07 
110 3500 0,15 
-5 0,1 320 150 50 115 
110 3500 0,15 
3300 20000 0,06 
gb 0,1 350 | 165 45 | 105 
3600 20000 0,07 
15 1300 0,22 
-8 ———-—-—— 0,1 320 | 150 50 | 115 
1300 13500 0,1 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność Ilość +5 Słupek 
układów Numer przekaźnika zwójnie Rze aa ki Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Qa Pea tyczny Azp Azę Azzy | Aznp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0040 700 11700 0,11 , 
8-4426-303-1 0,3 450 | 450 95 | 150 
1800 8800 0,07 
500 6800 0,09 , 
4 0,1 320 | 150 50 | 115 
500 1770 0,12 
0100 400 5800 0,11 
8-4426-107-1 0,2 135 50 10 60 
400 5800 0,11 
600 11000 0,1 
-3 0,2 135 50 10 60 
1000 200 bif. 0,1 NK 
800 12000 0,1 
8-4426-221-1 0,1 120 40 0 45 
1500 9200 0,08 
250 7500 0,15 
3 0,1 120 40 0 45 
300 30 bif. 0,1 NK 
2000 16000 0,07 
-5 0,2 „ 145 55 10 55 
3300 16000 0,07 
2 625 0,45 
8 0,3 150 70 25 85 
2000 12400 0,08 
200 4200 0.13 
8-4426-248-1 0,1 120 40 0 45 
200 4200 0,13 
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Symbol Oporność 1 ść = Słupek RARE ma 
układów Numer przekaźnika zwojnie aż zę U Średnica drutu antymagne- Tuleja ek $ 
zestyków a Gery tyczny Azp Azę, Azzy | Aznp 
Wa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0100 ' 400 5800 0.11 
8-4426—248-6 0,3 150 70 25 85 
4:00 5800 0,11 
400 5800 0,11 
-9 0,1 120 40 0 45 
400 5800 0,11 
0101 400 8450 0,12 
8-4426-137-4 0,1 160 60 20 50 
280 1410 0,07 
4:00 8450 0,12 
-5 0,1 reg. 160 60 20 50 
280 1410 0,07 
0102 3000 23800 0,07 
8-4426—162—2 0,1 205 (as) 30 70 
1000 7700 0,09 
0110 1000 14000 0,1 
8-4426-111-3 0,1 180 65 25 75 
2000 9800 0,07 
3000 23800 0,07 
5 0,2 210 100 30 80 
1000 7700 0,09 
560 11000 0,12 
— 0,1 180 65 25 75 
190 2500 0,12 
3000 23800 0,07 
-9 0,1 200 70 20 70 
1000 7700 0,09 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność flość 26 Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie Ę WJ lać Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q SAB tyczny Az Azę Azzy AZnp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0110 20 1950 0,25 
8-4426-238—1 0,1 180 65] 25 75 
95 3000 0,18 
2000 16000 0,07 
4 0,1 200 70 20 70 
3300 16000 0,07 
2 625 0,45 
1 0,1 180 65 25 75 
2000 12400 0,08 
600 11300 0,12 
8-4426—322—1 0,1 180 65 25 75 
570 1840 0,06 
0112 1300 16700 0,1 
8-4426-232—1 0,1 220 100 40 90 
350 80 bif. 0,1 NK 
2200 20100 0,08 
-2 0,1 240 110 35 80 
570 3060 0,07 
0120 800 8000 0,1 
8-4426—262—7 0,1 230 90 40 90 
4200 1930 0,1 NK 
0121 1300 16700 0,1 
: 8-4426—204—1 0,2 320 215 60 120 
350 80 bif. 0,1 NK 
2200 20100 0,08 
2 0,2 350 235 55 110 
570 3060 0,07 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność A Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie don aż Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków [o zże ę tyczny Azp Azę Azzy Azgp 
du, 2 3 4 5 6 LĄ 8 9 10 11 
0130 1000 14000 0,1 

8-4426-142-1 0,2 350 320 55 130 

2000 9800 0,07 

1000 14000 0,1 

2 0,1 310 130 50 115 

2000 9800 0,07 

500 6800 0,09 
-5 0,1 310 130 50 115 

500 7700 0,12 

0200 600 10500 0,11 
8-4426-028-3 0,1 170 60 15 65 

2000 10200 0,07 

5000 27400 0,06 
8-4426-218-3 0,1 185 65 15 60 

5000 17500 0,06 

2 025 0,45 
-9 0,1 170 60 15 65 

2000 12400 0,08 

600 10500 0,11 
8-4426-247-5 0,1 170 60 15 65 

2000 10200 0,07 

50 2500 0,17 
-6 0,1 170 60 15 65 

150 4200 0,17 

300 4700 0,09 
8 0,1 185 65 15 60 

3000 21600 0,08 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność Tlość 6 Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie "RA RU w Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q obs tyczny Azp Az Azzy AZgp 
1 2 3 4 5 6 tó 8 9 10 11 
0200 400 5800 0,11 
8-4426-318—1 0,1 170 60 15 65 
400 5800 0,11 
0210 5000 27400 0,06 
8-4426-166—4 0,1 240 90 30 80 
5000 17500 0,06 
2000 16000 0,07 
8-4426-172-1 0,2 285 130 40 100 
3300 16000 0,07 
0220 500 7000 0,11 
8-4426-—219-2 0,1 300 115 45 110 
500 7000 0,11 
5000 27400 0,06 
-3 0,1 330 125 40 100 
5000 17500 0,06 
200 4200 0,13 
-4 0,1 300 115 45 110 
200 4.200 0,13 
1300 15000 0,09 
-5 0,1 300 115 45 110 
1000 220 bif. 0,1 NK 
5000 35000 0,07 : 
—6 0,2 360 | 240 50 | 115 
1000 200 bif. 0,1 NK 
15 1300 0,22 
—7 0,3 430 | 430 80 140 
1300 13500 0,1 
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Symbol 


Amperozwoje działania . . 


Oporność Tlość zwoić Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie żd ę ch M Średnica drutu antymagne- "Tuleja ; 
zestyków Q tej tj tyczny , p Azę Azzwy | Azyjh 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0220 : 1600 14600 0,07 : 
i | 8-4426-219-9 0,1 300 115 45 110 
1500 12600 0,09 
15 1900 0,03 z 
8-4426—282—1 0,1 300 115 45 110 
350 3300 0,1 | 
0300 2000 17000 0,08 
: 8-4426-121-4 0,1 220 70 30 90 
1000 200 0,1 NK 
200 6400 0,15 
-5 0,1 220 70 30 90 
1000 6000 0,08 
2000 16000 0,07 
i 6 0,1 240 75 25 80 
, 3300 16000 0,07 
2000 16000 0,07 
—7 0,1 220 70 30 90 
|; 2000 13200 0,08 
0301 400 9100 0,13 
8-4426—125—3 0,2 300 150 50 115 
ę b 300 30 bif. 0,1 NK 
0310 5000 27400 0,06 . 
Ę 8-4426-183-1 0,1 320 125 30 85 
j 5000 17500 0,06 
3 : 3300 20000 0,06 
5 kaz 8-4426-148-2 0,1 415 170 45 105 
3600 20000 0,07 


Amperozwoje działania 


Symbol Oporność Tlość +6 Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie o ZWOJÓW | Średnica drutu | antymagne- Tuleja 
zestyków Q RACZ tyczny Azp Az Azzw AZgp 
4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0320 1000 11200 0,08 
8-4426-148-3 0,1 380 | 155 50 | 120 
1000 10600 0,1 
0400 2000 16000 0,07 
j 8-4426-186-5 0,1 280 95 40 | 105 
2000 13200 0,08 
0410 540 6600 0,08 
8-4426-155-3 0,1 440 | 165 35 | 100 
8000 33000 0,06 
1000 14000 0,1 
-5 0,1 370 | 140 45 | 125 
2000 9800 0,07 
240 7200 0,15 
-6 0,1 370 | 140 | 45| 125 
1100 6000 0,08 
0600 5000 21000 0,06 
8-4426-179-4 0,1 505 175 45 115 
5000 21000 0,06 * 
3300 20000 0,06 
-—6 0,1 505 | 175 45 | 115 
3600 20000 0,07 
1000 1000 12400 „0 
8-4426-017-2 mk 0,3 120 70 25 60 


Amperozwoje działania 


Symbol Oporność z Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie 3 awejew Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q daw tyczny Azp Azę Azzw | AzZnp 
1 2 3 4 5 6 jA 8 9 10 11 
1000 1000 13700 0,1 
8-1426-108-1 0,2 95 | 50 10 45 
1200 260 bif. 0,1 NK 
50 2500 0,17 
—3 0,1 75 40 0 30 
150 4200 0,17 
50 2500 0,17 
—6 0,2 95 50 10 45 
150 4200 0,17 
200 6400 0,15 
-9 0,2 95 50 10 45 
1000 6000 0,08 
1800 13500 0,08 
8-4426-182—1 0,1 15 40 0 30 
1800 13500 0,08 
1800 13500 0,08 
-2 0,3 120 70 25 60 
1800 13500 0,08 
800 12000 0,1 
—3 0,3 120 70 25 60 
1500 9200 0,08 
5000 21000 0,06 
4 0,3 130 75 25 55 
5000 21000 0,06 
2000 16000 0,07 ą 
-— 0,2 95 50 10 45 
2000 13200 0,08 
6 — „Przekaźnik B-2” 81 


Amperozwoje działania 


Symbol Oporność agi Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnice kak ZWOJÓW | Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q TWODe tyczny Azp Azę Azzw np 
1 2 3 4 5 6 ci 8 9 10 11 
1000 15 1900 0,3 
8-4426-182—9 0,1 75 40 0 30 
350 3300 0,1 
240 17200 0,15 > 
8-4426-222—1 0,1 75 40 0 30 
1100 6000 0,08 
3300 20000 0,06 
-2 0,1 80 45 0 25 
3600 20000 0,07 
2 42 13 
-3 > a 0,1 75 | 40 0| 30 
200 4200 0,13 
2 28 0,1 
-7 m JB 3 0,1 75 40 0 30 
200 2800 0,15 
240 1200 0,15 
-8 0,2 95 | 50| 10) 45 
1100 6000 0,08 
2000 16000 0,07 
8-4426-228—3 0,1 80 45 0 25 
3300 16000 0,07 
2 42 
7 > a R 0,3 120 | 70) 25| 60 
200 4200 0,13 
50 2400 0,2 
8-4426—245—3 0,1 75 40 0 30 
50 2400 0,2 
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Amperozwoje działania 


Symbol Operność = Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie Lęk p a Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków [e PAZ" tyczny Az Azę Azzy | Aznp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
100 5000 27400 0,06 
* 8-4426—245—8 0,1 80 45 0 25 
5000 17500 0,06 
9 5000 21000 0,06 01 80 45 0 25 
5000 21000 0,06 j 
110 3500 0,15 
8-4426—287-2 0,2 95 50 10 45 
110 3500 0,15 
650 7700 0,08 
4 0,1 75 40 0 30 
1000 11300 0,1 
300 4700 0,09 
-1I 0,1 75 40 0 30 
860 11500 0,11 3 ; 
400 5800 0,11 
8-4426-319-3 0,1 15 40 0 30 
400 5800 0,11 
1001 1000 14000 0,1 
8-4426-164-1 0,2 150 80 30 60 
2600 9800 0,07 
400 5860 0,11 
5 0,1 130 60 20 45 
400 5800 0,11 
400 8450 0,12 
—6 0,1 reg. 130 60 20 45 
280 1410 0,07 
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a Aizpicozwojć działania 
aw Numer przekaźnika * aaa Mość zwojów Średnica drut AB - Tulej 
r przekaź jnie ZA rednica drutu antymagne leja 
zestyków Q MOŻĘ tyczny Azp Azę Azzyy Azpp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1001 400 5800 0,11 
* 8-4426—294-—2 0,2 150 80 30 60 
400 5800 0,11 
1003 650 770 0,08 
8-4426—194—1 Ę 0,1 200 90 40 50 
1000 11300 0,1 
3 0,09 
2 > zr 0,1 200 90 40 50 
860 11500 0,11 
2 625 0,45 
—6 0,1 200 90 40 50 
2000 12400 0,08 
11 15000 0,1 
1 aa > 0,1 200 90 40 50 
500 3700 0,09 
1010 400 5800 0,11 
8-4426-115-2 0,1 150 65 25 55 
400 5800 0,11 
2000 16000 0,07 
-1 0,2 175 105 30 70 
3300 16000 0,07 
15 1300 0,22 
8 0,1 150 65 25 55 
1300 13500 0,1 
300 4700 0,09 
-9 0,2 175 105 30 70 
3000 21600 0,08 
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S;eMl OFamniść r" I | Słupek Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie zd Ró e 4 Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Qa ani a tyczny Azp Azę Azzy AZnp 
1 2 3 4, 5 4 6 « 8 9 10 11 
1010 250 7500 0,13 
8-4426-208—4 0,1 150 65 25 55 
300 30 bif. 0,1 NK | 
500 7000 0,11 
8-4426-268-2 0,2 LĘK oc95 x 35 | 75 
500 7000 0,11 
1011 400 5800 0,11 
8-4426-156—2 0,1 190 80 35 70 
400 5800 0,11 
1012 2000 16000 0,07 
8-4426-—214—9 0,3 290 310 80 120 
2000 13200 0,08 
1020 1000 14000 0,1 
8-4426-105-2 0,2 225 145 50 105 
2000 9800 0,07 
1000 14000 0,1 
-1 — 0,1 200 90 40 85 
2000 9800 | 0,07 
1800 13500 0,08 
8-4426-217-2 0,1 200 90 40 85 
1800 13500 0,08 j 
110 3500 0,15 
-3 0,1 200 90 40 85 
110 3500 0,15 
500 7000 0,11 
-5 0,1 200 90 40 85 
500 7000 0,11 
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a c cHigeowóccji działania 
Symbol Oporność Ilość za Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie Zi WM Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków a CO tyczny Azp Azę Agu Azgp 
1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11 
1020 400 100 13 
8-4426-217—7 tad > 0,1 200 90 40 85 | 
300 30 bif. 0,1 NK 
1300 15000 0,0 
8-4426—235-1 A ż 0,1 200 90 40 85 
1000 220 bif. 0,1 NK 
. 4 1 
—6 ski 3300 sm 0,1 200 90 40 85 
400 5800 0,11 
5 250 0,17 
-1 : sia ę 0,1 200 90 40 85 
150 4200 0,17 , 
20 
8-4426-315—1 - see > 0,1 200 | 90 | 40| 85 
200 40 bif. 0,1 NK 
1021 0 kl 
8-4426—144—1 > setki Ę 0,2 280 220 60 115 
2000 3800 0,67 
65 17 0, 
4 ? = s; 0,1 250 115 45 100 
1000 11300 0,1 
1030 1000 14000 0,1 
8-4426-147-3 0,2 310 310 65 115 
2000 9800 0,07 
2 625 „45 
-5 = 0,1 270 130 45 100 
2000 12400 0.08 


Amperozwoje działania 


Symbol Oporność Ilość 26 Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie Ż R) s Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q ARE tyczny Azp Azę Azzw AZpp 
1 2 3 4 5 6 r 8 9 10 11 
1030 1000 11200 0,08 
8-4426-147—6 0,1 270 | 130 45 | 100 
1000 10600 0,1 
500 6800 0,09 
x 0,1 270 | 130 45 | 100 
500 17700 0,12 
2000 16000 0,07 
-8 a - 0,1 270 | 130| 45| 100 
1500 12000 0,09 
1100 15000 0,1 
8-4426-272—6 0,1 270 | 130 45 | 100 
500 3700 0,09 
300 4700 0,09 
-1 B 0,1 270 130 45 100 
860 11500 0,11 
1400 17000 0,1 
8 0,2 310 310 65 115 
2000 6000 0,06 
1100 0,5 390 0,7 
8-41426-047-5 0,2 165 80 30 70 
0,5 125 0,5 
800 12000 0,1 
8-4426-122—2 0,2 165 80 30 70 
1500 9200 0,08 
1000 14000 0,1 
-5 0,1 150 60 15 50 
2000 9800 0,07 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność R z Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnic ri 8 Z Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q RZE tyczny Azp Azę Az Aznp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1100 3000 23800 0,07 
8-4426-122—7 0,1 165 65 15 45 
1000 7700 0,09 
2000 16000 0,07 
8 0,2 165 80 30 70 
2000 13200 0,08 
400 5800 0,11 
=9 0,1 150 60 15 50 
400 5800 0,11 
800 8000 0,1 
8-1426-216-2 0,1 150 60 15 50 
4200 1930 0,1 NEK 
500 7000 0,11 
4 0,1 150 60 15 50 
500 7000 0,11 
3400 26000 0,07 
-5 0,1 165 65 15 45 
2160 10900 0,07 
600 11000 0,12 
-8 0,2 165 80 30 10 
1000 200 bif. 0,1 NK 
1000 10100 0,07 
8-4426-237-6 0,1 150 60 15 20 
100 3800 0,18 
1000 11200 0,08 
żq 0,1 reg. 150 | 60| 15| 20 
60 1850 0,16 
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Syrabol Opotnkóć M ć Słupek Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnio ? aj bi Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków [oj Róża tyczny Az Azę Azzy | Aznp 
1 ; 2 3 4 5 ł 6 qr 48 9 10 11 
1100 400 8450 0,12 
8-4426-246-3 0,1 150 60 15 50 
ć 280 1410 0,07 
800 12000 0,1 
4 0,1 150 60 15 50 
1500 9200 6,08 
1000 15300 0,11 
5 0,1 450 | 6] is| 50 
1000 350 bif. 0,1 NK 
5000 21000 0,06 ; 
=9 0,1 165 65 15 45 
5000 21000 0,06 i 
1101 1000 14000 0,1 
8-4426-153-1 0,1 180 | 70 35 60 
2000 9800 0,07 | 
2000 16000 0,07 . 
; -2 0,1 180 | 770 35 60 
2000 13200 i 0,08 
400 8450 0,12 | 
-3 : 0,1 reg. 180 70 35 60 
280 1410 0,07 | l 
1102 650 1700 0,08 | 
8-4426--129—1 0,1 220 90 40 80 
| 1000 11300 UJ 
400 5800 0,11 
-5 2 250 | 150 55 | 100 
| 400 5800 0,11 


Amperozwoje działania 


Symbol Oporność A KA Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie aaa, "OŁÓW |! Sredakła zrcza! | 7 zaGiane Tuleja 
zestyków Qa AZ tyczny Zp Azę Azgw Azgp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1110 2000 16000 „07 
8-4426-133—1 ka 0,1 210 85 30 70 
3300 16000 0,07 
5000 27400 0,06 
4 0,1 210 85 30 70 
5000 17500 0,06 
2000 18700 0,08 
46 0,3 260 | 180 60 | 115 
570 3170 0,07 
700 11700 0,11 
-7 6,2 225 | 120 45 95 
1800 8800 0,07 
2000 16000 0,07 
ł 79 0,1 195 80 35 75 
2000 13200 0,08 
400 9100 0,15 
8-4426—225-3 0,1 195 80 35 75 
300 30 bif. 0,1 NK 
1600 15500 0,08 
8-4426-297-3 0,1 195 80 35 75 
1500 10500 0,08 
1111 1000 14000 0,1 
8-4426—154—1 - 0,1 240 | 105 55 95 
2000 9800 0,07 
2000 13200 0,06 
-2 > 0,2 265 | 175 | 60| 115 
2200 10800 0,07 
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Syzikci Oporność - „PMPR Słupek Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie ww wa Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q Jed tyczny Azp Azę Aze,, | -Azg p 
1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 
1111 500 6800 6,09 z: 
8-4426-154—4. 0,i 240 | 105 55 95 
500 1700 0,12 
1100 15000 0,1 
-5 0,2 265 175 60 115 
500 3700 0,09 
250 5900 0,12 
=6 0,2 265 | 175 60 | 115 
100 3000 0,17 
1120 j 1000 14000 0,1 
8-4426-143-1 0,2 300 | 220 60 | 115 
2000 9800 0,07 
2000 16000 0,07 
2 0,1 260 115 45 100 
2000 13200 0,08 
600 10500 0,11 
=ą 0,1 260 | 115 45 | 100 
2000 10200 0,07 
1200 11000 0,07 12,5 
ży : 0,1 a 270 | 120 | 45| 95 
3000 17000 0,07 
1300 15000 0,09 
8-4426-256-2 0,1 260 | 115 45 | 100 
1000 220 bif. 0,1 NK 2 
1800 13500 0,08 
-6 0,2 300 | 220 60 | 115 
1800 13500 0,08 
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gędikol Oporiicść w" ż Słupek Amperozwoje działania 5 
układów Numer przekaźnika zwojnic U sh z e Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q BZ tyczny Azp Azę Azzy Aznp 
k 2 3 + 5 6 UA 8 9 10 11 
1120 400 6600 0,1 
8-4426-316—1 0,1 260 115 45 100 
1500 13500 0,09 
500 6800 0,09 
-2 0,1 260 115 45 100 
500 7100 0,12 
1200 1000 14000 0,1 
8-4426-106--4 0,1 190 0 30 80 
2000 9800 0,07 
2000 17000 0,08 
-8 0,1 190 70 30 80 
1000 200 0,1 NK 
600 11000 0,12 
8-4426-234-1 0,3 240 160 50 115 
1000 200 bif. 0,1 NK 
1202 1300 16700 0,1 
8-4426-081-3 0,1 280 | 120 45 100 
800 180 bi£f. 0,1 NK 
1100 15000 0,1 
8-4426—138--1 0,1 280 120 45 100 
500 3700 0,09 
1300 15000 0,09 : 
-5 0,2 320 | 250 60 115 
1000 220 bif. 0,1 NK 
400 6600 0,1 
-1 0,2 320 250 60 115 
1500 13500 0,09 
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Synliat Ogoricść "M Ę Słupek Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie sm A s Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q zwoje tyczny Az Azy Azzw AZ, 
1 2 3 4 ą 5 6 a. 8 9. 10 11 
1210 1000 14000 0,1 
8-4426-073-4 0,1 220 | 100 40 90 
2000 9800 0,07 
1211 500 6800 0,09 
8-4426-074—1 0,1 310 130 45 110 
500 7700 0,12 
300 4700 0,09 
-2 0,1 310 | 130 45 | 110 
860 11500 0,11 
1300 16700 0,1 i 
-5 0,1 310 | 130 45 | 110 
800 180 bif. 0,1 NK 
2500 21000 0,07 
8-4426-188-3 0,1 340 | 140 40 | 100 
2500 13500 0,07 
1000 14000 0,1 
-5 > 0,2 350 | 320 65 | 125 
2000 9800 0,07 
1220 800 9600 0,09 ZZ 
8-4426-141-1 0,1 340. |- 155 50 | 115 
1000 9700 0,1 
2200 22300 0,09 
-3 0,1 370 | 170 45 | 105 
350 50 bif. 0,09 NK 
4500 25200 0,06 
-—6 0,1 370 | 170 45 | 105 
1200 9800 0,09 
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Symbol Oza zy F Słupek Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie aj A SIÓW | Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q GZ tyczny > Azę | Azgy| Azgy 
1 2 3 4 5 6 [ć 8 9 10 11 
1220 1300 16700 0,1 
8-4426-141—8 0,3 500 | 500 80 | 150 
600 120 bif. 0,1 NK 
500 9100 0,11 
=9 0,1 340 | 155 50 | 115 
1800 11200 0,08 
3300 20000 0,06 
8-4426-291-1 0,1 370 | 170 45 | 105 
3600 20000 0,07 
2000 19500 0,09 
4 0,1 340 | 155 50 | 115 
4000 1600 0,1 NK | 
1300 2000 18600 0,08 
8-4426-119-6 0,2 280 | 150 50 | 115 
| 1500 9300 0,08 
3300 20000 0,06. 
8-4426-301-2 0,1 275 | 100 35 90 
3600 20000 0,07 
1310 1300 16700 0,1 
8-4426-209-1 0,1 350 | 140 45 | 115 
350 80 bif. | 0,1 NK - 
1800 13500 0,08 
-2 0,1 350 | 140 45 | 115 
1800 13500 0,08 
290 8200 0,15 
-3 0,1 350 | 140 45 | 115 
400 80 bif. 0,1 NK 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność z Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie Z. ża sjaż Średnica drutu antymagne- Tuleja : 
zestyków [e wt tyczny Azy Azę Azzy Azpp 
1 2 3 4 5 6 Y 8 9 10 11 

1310 500 9100 0,11 
8-4426—209-5 0,1 350 140 45 115 

1800 11200 0,08 

1800 13500 0,08 
8 0,2 390 350 65 135 

1800 13500 0,08 

1400 2000 16000 7 
8-4426-189-1 a Eh 0,1 320 | 120 | 45| 115 

1500 12000 0,09 

2000 2000 16000 0,07 
8-4426-013-—4 0,2 135 80 30 55 

2000 13200 0,08 

1000 12400 0,09 
-—6 0,3 150 110 40 80 

1000 8100 0,09 

300 4700 0,09 
—8 0,1 120 60 15 40 

860 11500 0,11 

1600 15500 0,08 
8-4426-109-2 0.1 120 60 15 40 

1500 10500 0,08 

1000 14000 0,1 

-8 0,1 120 60 15 40 

2000 9800 0,07 

2 625 0,45 
8-4426-165-5 0,2 135 80 30 55 

2000 12400 0,08 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność ź Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie ck: Ee ejów Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Qa 4 a: tyczny Az Azę Azzy | Aznp 
1 2 3 4 5 6 R 8 9 10 11 
2000 2000 16000 0,07 
8-4426—165-6 0,2 135 80 30 55 
2000 13200 0,08 
1000 14000 0,1 
8 0,2 135 80 30 55 
2000 9800 0,07 
650 17700 0,08 
8-4426-212-1 0,1 120 60 15) 40 
1000 11300 NALAE 
150 6100 0,18 
2 0,1 120 60 15 40 
1000 300 bif. 0,1 NK 
1400 17000 0,1 
3 0,1 120 60 15 40 
2000 6000 0,06 
600 11300 0,12 
8-4426-229—2 > 0,2 135 80 30 55 
570 1840 0,06 
230 7500 0,16 
4 > 0,1 120 60 15 40 
1000 350 bif. 0,1 NK 
500 11000 0,13 
=5 0,1 120 60 15 40 
1000 400 bif. 0,1 NK 
2 625 0,45 
8-44.26-236-1 = 0,1 120 60 15 40 
2000 12400 0,08 
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Symbol Oporność Ss6 źńoiów Słupek | ZEN OH 
układów Numer przekaźnika zwojnie R A Średnica drutu antymagne- "Tuleja 
zestyków [o) YE tyczny Azp Azę Azzy Aznp 
1 2 3 4 5 na e 5 a Ló b 8 u 9. 10 11 
2000 15 1900 0,3 
8-1426—236-3 0,1 120 60 15 40 
350 3300 0,1 
5000 35000 0,07 
-5 z 0,1 130 65 15 35 
2000 2000 0,05 
1450 10000 0,06 
6 > 0,1 145 75 15 30 
10000 39000 0,06 
540 6600 0,08 
1 z400 3 160 | 95| 25| 45 
8000 33000 0,06 
1600 14600 0,07 
8-4426-271-5 0,1 120 60 15 40 
1500 12600 0,09 
650 1700 0,08 
8-4426—286-2 - 0,2 135 80 30 55 
1000 11300 0,1 
200 4200 0,13 
—5 0,1 120 60 15 40 
200 4200 0,13 
1800 13500 0,08 
8-4426-326-1 0,3 150 110 40 80 
1800 13500 0,08 
3400 26000 0,07 
-5 — 0,1 | 130 65 15 35 
2160 10900 0,07 | 
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Symbol Oporność EW Shęck _ Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie Ęż ad SJ) Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q Aj tyczny Azp Azę Azzw Azyp 
1 2 3 4 5 6 a 8 9 10 11 
2001 1600 15500 0,08 
8-4426-171-1 - 0,1 160 70 35 39 
1500 10500 0,08 
1600 14600 0,07 
-2 0,2 175 105 45 70 
1500 12600 0,09 
400 8450 0,12 
5 0,1 160 | 70| 35| 55 
280 1410 0,07 
2002 500 9100 0,11 
8-4426-213—2 0,2 210 145 55 90 
1800 11200 0,08 
2010 1600 15500 0,08 
8-4426—128—1 0,1 175 80 35 65 
1500 10500 0,08 
1000 14000 0,1 
-3 0,1 175 80 35 65 
2000 9800 0,07 
2000 16000 0,07 
4 — - 0,2 190 120 45 80 
2000 13200 0,08 
1300 16700 0,1 
5 0,1 175 80 35 65 
350 80 bif. 0,1 NK 
800 10000 0,1 
8-4426—181-3 0,1 zz 173 80 35 65 
2000 10000 0,07 
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Śri Opóraókć * A pk Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie Sad A Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Qa oaz tyczny Azy Azę, Azzw Azyp 
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 
2010 1400 17000 0,1 
8-4426-181-4 0,1 175 80 35 65 | 
2000 6000 0,06 
500 9800 0,12 
8-4426—224-3 0,1 175 80 35 65 
400 40 bif. 0,1 NK 
1300 16900 0,1 
-1 0,2 190 120 45 80 
900 3800 0,07 
500 4500 . 0,07 
8-4426—284—5 0,1 210 95 30 55 
6000 32800 0,07 
2200 22300 0,09 
-6 0,2 210 130 40 20 
350 50 bif. 0,09 NK 
400 6600 0,1 
7 0,1 175 80 35 65 
1500 13500 0,09 
2011 1000 14000 0,1 
8-4426-185-1 0,2 240 175 60 100 
2060 9800 0,07 
2000 16000 0,07 
2 0,2 260 190 55 90 
3300 16000 0,07 
400 5800 0,11 
-3 ZE 0,1 210 105 45 85 
400 5800 0,11 


Amperozwoje działania 


Symbol Oporność Ilość BE Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie z ek ZIEM Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q ZOE tyczny Az Azę Azzw Azyp 
1 2 3 4 5 6 4 8 =9 10 11 
2020 500 6800 0,09 
- 8-4426-124-1 0,1 240 | 120 45 90 
500 1700 0,12 
1000 14000 0,1 
—3 0,1 240 120 45 90 
2000 9800 0,07 
17000 35000 0,06 
8 - 0,1 285 140 35 29 
2000 8700 0,07 
2 625 0,45 » 
-9 - - 0,1 240 | 120 45 90 
2000 12400 0,08 
1000 11200 0,08 
8-4426—239-1 0,1 240 120 45 90 
1000 10600 0,1 
160 5000 0,14 
4 — - - — 0,1 260 130 40 80 
3300 18000 0,07 
200 4500 0,11 
—8 - 0,1 260 | 130 40 80 
5000 25100 0,07 
400 5800 0,11 
-9 = — 0,1 240 | 120 45 80 
400 5800 0,11 
650 1100 0,08 
8-4426-296--1 ś ooo PARA PM EE 0,1 240 | 120 | 45) 90 
1000 11300 0.1 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność Ilość m Słupek KORKÓW BT 
układów Numer przekaźnika zwojnie ve w „ ŚW Średnica drutu antymagne- "Tuleja 
zestyków a da tyczny Azp Azę Azzw AZnp | 
1 2 3 4 5 6 7 8 e 10 11 
2020 15 1300 0,22 
8-4426-296-2 0,1 240 | 120 45 90 
1300 13500 0,1 
110 3500 0,15 
sż 0,1 240 | 120) 45) 9% 
110 3500 0,15 
300 4700 0,09 
-6 0,1 240 | 120 45 90 
860 11500 0,11 
„1800 13500 0,08 
-1 0,1 240 120 45 90 
1800 13500 0,08 
2100 1000 14000 0,1 
8-4426-151-1 0,1 170 70 30 60 | 
2000 9800 0,07 | 
2000 16000 0,67 
-5 0,1 185 75 30 55 
3300 16000 0,07 
600 11000 0,12 
-1 0,3 205 155 50 100 
1000 200 bif. 0,1 NK 
3400 26000 0,07 
-8 = 0,1 185 75 30 55 | 
2160 10900 0,07 | 
2000 16000 0,07 
8-4426-163-3 = a = 0,2 185 110 40 16) 
2000 13200 0,08 


Amperozwoje działania 


Symbol Oporność Ilość 6 Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie M ze b Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q oni tyczny Azę Az Az AZnp 
1 2 j ; 3 4 5 6 4 8 tj 10 11 
2100 600 11000 0,12 
8-4426—266-7 - 0,2 185 | 110 40 75 
1000 200 bif. 0,1 NK 
2101 400 5800 0,11 
8-4426—158—2 0,2 230 | 145 50 90 
400 5800 0,11 
2102 1300 15000 0,09 
8-4426-197-1 0,2 280 | 250 65 | 110 
1000 220 bif. 0,1 NK 
800 12000 0,1 ; 
3 - 0,1 250 120 45 80 
1500 9200 0,08 
400 5800 0,11 
-6 0,1 250 120 45 90 
400 5800 0,11 
2110 500 7000 0,11 
8-4426-126—4 - 0,1 235 105 40 90 
500 7000 0,11 
160 5000 0,14 
> Z —|--— 0,1 255 IIS 35 80 
3500 18000 0,07 
2100 18000 0,07 
8-4426-251-1 - 0,1 280 | 125 30 75 
6900 25000 0,06 
160 5000 0,14 
-9 Kac) Nd > 0,1 255 | 115) 35| 80 
3300 18000 0,07 


Symbol Oporność Ee sbsić Słupek mneowwoj e sdzielina a 
układów Numer przekaźnika zwojnie p SĄ Rad Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Qa ZE tyczny Azp Azę, Azzy | Azg p 
ih 2 3 4 5 6 % i 8 9 re 10 j 11 j 
' 2110 250 7500 0,13 
j 8-4426-251-8 — 0,2 255 175 55 105 
300 30 bif. 0,1 NK 
560 11000 0,12 
9 — — 0,1 235 105 40 90 
190 2500 0,12 
2000 16000 0,07 ; 
8-4426-313—1 0,1 235 105 40 90 
2000 13200 0,08 
5000 21000 0,06 
-2 0,1 255 115 35 80 
5000 21000 0,06 
2111 1000 13700 0,1 
8-4426-132—7 0,1 265 140 50 100 
1200 260 bif. 0,1 NK 
2120 1000 14000 0,1 
8-4426—149—1 0,1 300 155 50 110 
2000 9800 0,07 
2000 21000 0,09 
—3 — - 0,1 300 155 50 110 
200 40 bif. 0,1 NK 
2 625 0,45 
6 - 0,2 340 340 65 120 | 
2000 12400 0,08 | 
5000 21000 0,06 
8-4426-277-2 0,1 330 170 45 100 
5000 21000 0,06 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność 7 g Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie = 4 ejew Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q SPOT? tyczny Az Az Azzwy Azqp 
1 h 2 4 mej |. 3 Pa 4 5 6 "4 a 8 9 10 11 
2120 200 6400 0,15 
8-4426-277-4 0,2 340 340 65 120 
1000 6000 0,08 
300 4700 0,09 
—6 — 0,1 300 155 50 110 
860 11500 0,11 
560 11000 0,12 
| -1 - 0,2 340 340 65 120 
| 190 2500 0,12 
| 2200 2000 16000 0,07 
| 8--4426-117-5 0,1 220 90 40 85 
| 2000 13200 0,08 
| 1000 14000 0,1 > 
| 8-4426—283-8 0,1 220 90 40 85 
2000 9800 0,07 
| < 150 6100 0,18 
| 8-4426-317-1 0,2 245 150 50 110 
| 1000 300 bif. | | 0,1 NK 
| 3400 26000 0,07 
| 2 0,1 240 | 100 | 35| 75 
| 2160 10900 0,07 
| 2201 1250 14000 0,09 
8-4426-202-3 - 0,1 op 12,5 270 125 45 95 
1250 6000 0,07 
2210 2000 16000 0,07 
8-4426-181-1 s 0,1 290 | 135 | 45 | 105 
2000 13200 0,08 
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Symbol Oporność I śćzwciów. Słupek Pate, otoki Ę Grze 
układów Numer przekaźnika zwojnie Hi ea Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q RA tyczny Azy Azę Azzyy AZnp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2210 2000 18700 0,08 
8-4426-187—2 0,2 330 | 330 65 120 
570 3170 0,07 
2200 22300 0,09 
-3 0,1 315 145 40 95 
350 50 bif. 0,09 NK 
2300 3300 20000 0,06 
8-4426-159—3 0,3 415 415 70 125 
3600 20000 0,07 
3400 26000 0,07 
4 0,1 305 125 40 95 
2160 10900 0,07 
1300 15000 0,09 
-5 0,2 320 250 60 120 
1000 220 bif. 5,1 NR 
2400 2000 16000 0,07 
8-4426-169-3 0,1 310 160 50 120 
2000 13200 0,08 
500 8300 0,1 
4 0,1 340 175 45 110 
3000 17500 0,07 
3000 15 1300 0,22 
8-4426-112-1 0,1 150 70 30 50 
1300 13500 0,1 
1600 15500 0,08 
2 = 0,1 150 70 30 50 
1500 10500 0,08 
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Symbol Oporność w ca Skypek Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie > ZU Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków [o] OE tyczny Az Azę Azzy Aznp 
1 2 3 4 5 6 ih 8 9 10 11 
3000 500 7000 0,11 
8-4426-112-3 0,1 150 70 30 50 
500 7000 0,11 
1000 14000 0,1 
4 - 0,1 150 70 30 50 
2000 9800 0,07 
15 1300 0,22 
-0 0,2 160 | 110 40 70 
1300 13500 0,1 
3000 22600 0,07 
—6 0,1 ZZ 165 30 30 45 
1000 7500 0,09 
1300 16700 0,1 8 
8-4426—203—6 0,1 150 70 30 50 
600 120 bi£f. 0,1 NK 
800 10000 0,1 
-1 0,1 zz 150 70 30 50 
2000 10000 0,07 
2000 16000 0,07 
8-4426-215—5 0,2 160 110 40 70 
2000 13200 0,08 
600 11300 0,12 
9 0,2 160 110 40 70 
570 1840 0,06 
52 3500 0,22 
8-4426-233—1 : „ŻE z 0,1 180 85 25 40 
5800 4000 0,07 j 
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Amperozwoje działania 


Symbol Oporność Ilość zdoity, _ Słupek ZZ CZ ÓO SĘ ROZA 
układów Numer przekaźnika zwojnie „dc Średnica drutu antymagne- Tuleja A 
zestyków a ) tyczny p Ay, Azgw Azpp 
1 2 3 4 5 6 : ea = Ę R - 9 dl 10 u 
1800 13500 0,08 
Gi 8-4426—233-2 0,1 150 70 30 50 
1800 13500 0,08 
700 0,08 
5) że A 0,1 150 70 30 50 
1006 11300 0,1 
6 k | 
6 - kak sa każą = 0,2 190 130 30 55 
6000 25800 0,06 | 
6 0,07 jj 
-8 -- - Rak 0,1 165 FS) 30 45 | 
3300 16000 0,07 | 
00 4500 0,07 | 
9 > - a 0,1 180 85 25 40 
6000 32800 0,07 | 
300 4700 0,09 
8-4426-289—-1 0,1 150 70 30 50 
860 11500 0,11 
5000 27400 0,06 
-9 0,1 165 75 30 45 
5000 17500 0,06 
3001 2000 19500 0,09 
8-4426-123-1 - 0,2 200 150 50 85 
4000 1600 0,1 NK 
400 5800 0,11 
2 - 0,1 180 90 40 65 
400 5800 0,11 
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Symhol Oporność Ilość 5 Słupek wcze skoda 
układów Numer przekaźnika zwojnie R ok s: z Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q SA tyczny Azp Azę Az AZgp 
IRA asf) a 8 | ri Ja 14 i p 5 6 s 7 8 9 10 11 
| 3001 300 4700 0,09 
: 8-4426-123—6 i 0:1 180 90 40 65 
| 860 11500 0,11 
3010 200 6400 0,15 
8-4426-134-1 - 0,3 250 250 75 115 
1600 6000 0,08 
| 1000 14000 0,1 
i -B i z 0,1 190 105 40 75 
| 2000 9800 0,07 
| 500 7000 0,11 
6 —— 0,1 190 105 40 75 
i 500 7000 0,11 
| 160 5000 0,14 
-8 0,2 reg. 230 190 50 80 
3300 18000 0,07 . 
5000 35000 0,07 
| Z 0,1 reg. 205 | 115 35 70 
j 2000 2000 0,05 
| 500 8300 0,1 
8—4426—173-5 2 0,1 205 115 35 70 
| 3000 17500 0,07 
| 
| 160 5000 0,14 
| —6 0,2 230 190 50 80 
| 3300 18000 0,07 
| 5000 27400 0,06 
-—8 0,1 205 115 35 70 
5000 17500 0,06 
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Symbol Oporność Ilość 26 Słupek Japan ję Aealaie 
układów Numer przekaźnika zwojnie Ę A EJ = Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Q Sm po tyczny Azp Azę Azzy Azgp 
Ł 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3010 400 6600 0,1 
8-4426-295—1 0,1 190 | 105 40 75 
1500 13500 0,09 ; 
1600 15560 0,08 
-3 = 0,1 190 105 40 75 
1500 10500 0,08 
3011 2000 16000 0,07 
8-4426-191-1 - „0,2 295 295 60 95 
3300 16000 0,07 
400 5800 0,11 
2 Ea 0,1 240 | 135| 45| 90 
400 5800 0,11 
2000 16060 0,07 
—6 zk —|— 0,1 240 | 135 45 90 
2000 13200 0,08 
500 8300 0,1 
-8 : 0,1 260 | 145 40 80 
3000 17500 0,07 
3020 800 9600 0,09 
8-1426-196-2 — 0,1 ZZ 260 | 155 50 | 100 
1000 9700 0,1 
500 8300 0,1 
ż4 0,1 285 | 170 | 45| 90 
3000 17500 0,07 
500 9100 0,11 
-5 - 0,1 260 155 50 100 
1800 11200 0,08 
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Symbol - Oporność Ilość sy. Słupek Amperozwoje działania 
układów Numer przekaźnika zwojnie 8 Wa Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków a CMK tyczny Az Az Azzy Az 
i 2 3 | 4 5 Ę 6 (i 8 3 10 11 
3020 1200 11000 0,07 
8-4426-196-6 0,1 op 12,5 270 160 50 95 
3000 17000 0,07 
2000 16000 | 0,07 
-9 0,2 300 300 65 115 
2000 13200 0,08 
2000 16000 0,07 
8-4426-201-5 0,1 260 155 50 100 
2000 13200 0,08 
295 8000 0,14 
7 ś 0,1 260 155 50 100 
1140 6500 0,08 
1000 14000 0,1 : 
-8 0,1 260 155 50 100 
2000 9800 0,07 h 
6000 10500 0,11 
-9 R 0,1 260 155 50 100 
2000 10200 0,07 
3300 20000 0,06 
8-44.26-276-2 0,1 285 170 45 90 
3600 20000 0,07 
1600 15500 0,08 
8-4426—328—1 0,3 350 350 90 135 
1500 10500 0,08 
3100 1000 14000 0,1 
8-4426—146—2 0,1 180 90 40 175 
2000 9800 0,07 
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| + . Ą 
Syrsbel ak — » Słupek Amperozwoje działania E 
układów Numer przekaźnika zwojnie s Z R: Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków [e ac tyczny Azp Azę Az AZnp 
1 2 3 4 5 6 Li 8 3 10 11 ; 
3100 100 5100 0,2 
8-4426-146-6 - 0,1 180 | 90| 40| 75 
400 80 bif. 0,1 NK 
5000 27400 0,06 
8-4426—273-8 0,1 195 | 100 35 70 
5000 17500 0,06 
3101 400 5800 0,11 
8-4426 -157-1 0,1 215 | 115 45 90 
400 5800 0,11 
2000 16000 0,07 
-2 0,1 235 | 125 40 80 
3300 16000 0,07 
400 6000 0,09 
8-4426-161-2 0,1 250 | 135 35 70 
6000 25800 0,06 
3110 1000 14000 0,1 
8-4426-176-2 0,1 260 135 45 100 
2000 9800 0,07 
2000 16000 0,07 
4 0,1 260 | 135 | 45| 100 
2000 13200 0,08 
5000 21000 0,06 
7 - 0,1 285 | 145 40 90 
5000 21000 0,06 
300 4700 0,09 
8-4426-281-1 = — R 0,1 260 135 45 100 
| 860 11500 0,11 


Symbol Oporność ZZA Słupek PER Ą 
układów Numer przekaźnika zwojnie 5a SĘ eony Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków Qa We tyczny Az Azę Ag Azgp 
1 2 3 a 4 5 6 eh 8 3 10 11 
3110 2000 19500 0,09 
8-4426-281-2 - 0,1 260 | 135 45 | 100 
4000 1600 0,1 NK 
00 13500 0,08 
-3 sę > 0,3 340 | 340 90 | 130 
1800 13500 0,08 
3200 2000 16000 0,07 
8-4426-167-6 0,1 250 | 115 45 | 115 
2000 13200 0,08 
3300 2500 23000 0,08 
8-4426—199-3 8 0,1 370 175 45 105 
1200 7000 0,08 
1800 13500 0,08 
-5 — 0,1 340 160 50 115 
1800 13500 0,08 
2000 16000 0,07 
8 0,2 380 380 65 130 
2000 13200 0,08 
800 2000 0,1 
8-4426—274—6 — — : A - 0,2 380 | 380 65 130 
1500 9200 0,08 
800 12000 0,1 
—8 - 0,1 340 | 160 50 | 115 
1500 9200 0,08 
4000 800 11700 0,1 
BS J420S0 CA U | | E: oz e 0,1 170 | 90| 40) 60 
1100 8500 0,09 ». 


Symbol porn Sek Amperozwoje iókkaja 
układów Numer przekaźnika zwojnie sos s ta Średnica drutu antymagne- Tuleja 
zestyków * Qa Ape tyczny Azy Azę Azzyy AZqp 
1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 11 
4000 1000 14000 0,1 
8-4426-031-5 0,1 170 90 40 60 
2000 9800 0,07 
500 7000 0,11 5 
8-4426-168—1 0,1 170 90 40 60 
500 7000 0,11 
5000 00 0,06 
9 - Ś 0,1 185 | 100 35 55 
5000 21000 0,06 
110 3500 0,15 
8-4426-243-9 0,1 170 90 40 60 
100 3500 0,15 
200 6400 0,15 
8-4426-314—2 - 0,1 170 90 40 60 
1000 6000 0,08 
800 12000 0,1 
-—6 0,1 170 90 40 60 
1500 9200 0,08 
200 6400 0,15 
1 ś 0,2 185 | 145 50 75 
1000 6000 0,08 i 
1600 00 0,08 
-8 ka 0,1 170 90 40 60 
1500 10500 0,08 
4010 1000 14000 0,1 
8-44.26-032—1 0,1 220 | 140 45 90 
2000 9800 0,07 
8 — „Przekaźnik B-2” 113 
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Symbol Oporność Tlość żwojć Słupek Amapórózwoje pazia 
układów Numer przekaźnika zwojnie dA AM Średnica drutu antymagne- "Tuleja 
zestyków [e PESRAGĆ tyczny Azp Azę Azzw | AZnp 
1 2 3 4 = da 5 6 4 8 9 10 I 11 
4010 Ę 800 11700 0,1 
8-4426-032-4 — - — 0,1 220 140 45 90 
1100 8500 0,09 
2000 16000 0,07 
8-4426-206-5 — —|-— — — 0,2 250 250 65 105 
2000 13200 0,08 
2000 16000 0,07 
-9 > z 3 0,1 240 | 150 | 40| 80 
3300 16000 0,07 
1000 14000 0,1 
8-4426-249—1 - - 0,1 220 140 45 
2000 9800 0,07 
160 5000 0,14 A 
2 0,2 275 275 60 95 
3300 18000 0,07 
5000 35000 0,07 
-3 — —— - — — 0,l reg. 240 150 40 60 
2000 2000 0,05 
2000 4500 0,11 
6 Res: ou: 0,2 275 | 275 | 60 | 95 
5000 25100 0,07 
300 4700 0,09 
-9 — — 0,1 240 150 40 80 
3000 21600 0,08 
800 12000 0,1 
8-4426-308-1 0,1 220 140 45 90 
1500 9200 0,08 


114 


Symbol 
układów 
zestyków 


1 


4100 


4200 | 
| 


5000 


5100 


Numer przekaznika 


8-4426 -152-1 


8-4426-198 -7 


8-4420-012 


LE 


8-4420-195-1 


6 -4420-327-2 


6 -4426 178-4 


Amperozwoje działania 


Oporność RC Słupek 
zwojnie "Ed dj Średnica drutu antymagne- Tuleja 

Q zwojnie tyczny Azp Azę Azzwy AZnp 
3 m. r 5 j AK 6 T 8 9 10 11 
1000 14000 0,1 

ai ża => 0,1 210 | 120 45 85 
2000 9800 0,07 

600 11000 0,12 

ARA oRSŃA | z 0,1 210 120 45 85 
1000 200 bif. 0,1 NK 

150 6100 0,18 

: A-RLAIBA 2 0,1 280 | 160 | 50 | 105 

1000 300 bit. 0,1 NK 

600 | 11700 0,1 

sk | 0,1 180 | 120 45 15 
1100 8500 0,09 
1000 14000 0,1 

aż Kaa 4 0,1 180 | 120) 45| 75 
2000 9800 0,07 

300 4700 0,09 

b: |ABIELAA > 0,1 180 | 120 | 45) 75 
860 11500 0,11 

15 1300 0,22 

> a ar R- 0,1 180 | 120 | 45) 75 
1300 13500 0,1 
2000 16000 0,07 
s. > EAZA WR. 250 | 160] 50| 9% 
1500 12000 0,09 
2000 19500 0,09 
cia ków A RE || 250 | 160| 50) % 
4.000 1600 0,1 NK 
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mio 


Amperozwoje działania 


Symbol Oporność : Słupek 
układów Numer przekaźnika zwojnie Ue waz Średnica drutu antymagne Tuleja 
zestyków Qa a zaię tyczny Azp Azę, Azzyy AZyp 
1 2 3 F 5 6 7 8 2 10 11 
| 
6000 4 | 1000 11200 0,08 
8-4426—205—3 0,1 220 | 160 50 80 
1000 10600 0,1 
2 625 0,45 
4 0,1 220 | 160 | 50| 80 
2000 12400 0,08 
2000 16000 0,07 
5 0.1 220 | 160| 50| 80 
2000 13200 0,08 
2000 16000 0,07 
8-4426-306-2 0,2 250 | 250 65 | 100 
2000 13200 0,08 
650 7700 0,08 | 
3 0,1 220 | 166] 50) 80 
1000 11300 0,1 . : 


80 


80 


80 


100 | 


80 


WKC. Warszawa 1967. Wydanie I. Nakład 500070 egz. Ark. wyd. 8,38. Ark. druk, 7,5, 
Format A5 album. Papier druk. sat. kl. V, 70 8 A1. Oddano do składania 25.III.1967 r. 


Podpisano do druku 12.IX.1967 r. Druk ukończono we wrześniu 1967 r, 
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